f 

I 

I 

I 


TOR, OTTIQE USE OWLW 


I 

/ 


GOVERNMENT OF RAJASTHAN 


‘Water Resources (Department 



NORMAL 

RAINFALL 


ACTUAl 
RAINFLL 
YEAR 2014 


DATE 


OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, 
State Water Resources Planning Department 
J.L.N. Marg Jaipur - 302017 


















































S. No. 



Particulars 


Map Monsoon,(On Actual Average Basis)year2014 


Monsoon Report - 2014 


Highlights of Monsoon - 2014 


ANALYSIS of 


Annexure 



4 

Rainfall Data of Water Resources 

Raingauge Stations, 2014 

A 

29-32 

5 

Total Rainfall data recorded at all Tehsil / Sub-Tehsil 

Raingauge stations from June 1st to September 30th 
year 2014 

B 

33-40 

6 

List of Tehsils and Sub-Tehsils under Deficit / Scanty Rainfall 
Categories 

C 

41-43 

7 

Districtwise position of Rainfall condition 
in Tehsils and Sub-Tehsils Year -2014 

D 

44 

8 

Fortnightly Rainfall data - 2014 of Tehsils and Sub-Tehsils 

Year -2014 

E 

45-52 

9 

Fortnightly Rainfall on District Average Basis, 2014 

F 

53-54 

10 

Position of Monthly & Monsoon Rainfall conditions on 

Average Basis in districts 

G 

55-56 

11 

Fortnightly Rainfall at District Head Quarters 2014 . 

H 

57-58 

12 

Position of Monthly & Monsoon Rainfall conditions on Head 
Quarters Basis 

I 

59-60. 

13 

One - Day Rainfall exceeding 100mm 

J 

61-67 

14 

Position of Rainfall conditions on Average Basis in Districts of 
last five years 

K 

68-69 

15 

Rainfall data of District Headquarters (2010 - 2014) 

L 

70-70 

16 

Maximum Temperature during June 2014 

M 

72 


17 

Abstract of Tanks (As water received ,year 2010 to 2014 ) 

N 

73 

18 

Position of water received in Tanks Monsoon 2014 

O 

74-75 

19 

Position of over flown Tanks (2012 - 2014) 

P 

76-79 

20 

Monthwise observed inflow & water released in Major Dams 
during Monsoon 2014 

Q 

80 

21 

Gauge and Capacity of Tanks (Capacity 4.25 Mcum. & above) 
Year 2010-2014 

R 

81-90 




























































































S. No. 


Particulars 


Annexure 


Page 

No. 


22 

Gauge and Capacity of Tanks ( Capacity Below 4.25 Mcum.) 
Year 2010-2014 

S 

91-106 

23 

Position of water received in Districts & in Major Tanks during 
last five years 

T 

107-108 

24 

Yearwise position of water received in the Tanks of the State 
(1990-2014) 

U 

109 

25 

Yearwise position of overflown Tanks. 

V 

110 


26 

Line chart of Cumulative Rainfall "Actual & Normal" 
from June 1st to September 30th year 2014 

AA 

111 

27 

Line chart of Cumulative Rainfall "Actual "from June 1st to 
September 30th, year 2013 & 2014 

BB 

112 

28 

Column chart of Fortnightly Deviation of Rainfall in ( %) 
from June 1st to September 30th year 2014 

CC 

113 

29 

Pie chart of Monthwise Rainfall (Monsoon Period) "Normal & 
Actual" year 2014 

DD 

114 

30 

Bar Chart of Divisional Rainfall "Actual & Normal" 

( Average Basis) from June 1st to September 30th 2014 

EE 

115 

31 

Bar Chart of District Rainfall "Actual & Normal" 

(Average Basis) from June 1st to September 30th 2014 

FF 

116 

32 

Bar Chart of Divisional Rainfall" Actual & Normal" 

( Head Quarter Basis) from June 1st to September 30th year 

GG 

117 

33 

Bar Chart of District Rainfall "Actual & Normal" 

( Head Quarter Basis) from June 1st to September 30th year 

2014 

HH 

118 

34 

Column chart of Position of Water Received in Tanks 
(Capacity Above 4.25 Mcum) Year 2010 to 2014 As on 

30th September 

JJ 

119 

35 

Column chart of Total Water Received in Tanks (Includind 
Tanks having capacity below 4.25 Mcum.) Year 2010 to 2014 

As on 30th September 

KK 

120 

36 

Line chart of Date wise Achieved Total Tank capacity (Whole 
Rajasthan ) from June 15th to September 30th year 2013 & 

2014 

LL 

121 

37 

Bar Chart of water received in Major DamsAs on 

30th September 2014 

MM 

122 


38 


Rainfall Pattern of State (Average basis) 
From year 1990 to 2014 


NN 


123 









































































































































































































































































































Monsoon Report - 2014 

(1 st June to 30 th September) 


1. GENERAL 


Rajasthan is the largest state in India situated in the North - Western part between 
23° N to 30° N Latitudes and 69° E to 78° E Longitudes and is characterized with tropical 
climatic conditions. It has distinct physiography on account of the existence of oldest 
mountain ranges i.e. Aravali. The demarcation line along axis of Aravali divides the 
whole state into two major watersheds, i.e. the Ganga basin in eastern side and Luni 
basin in western side. The Aravali hills also demarcate the state into two distinct climatic 
regions i.e. Semi Arid East of the Aravali and the Arid region West of the Aravali. The 
Western desert region has extremities of temperature, high velocity of wind and very low 
humidity. I.M.D. has divided every state in 2 or 3 parts, depending on the wide variation 
of climatic conditions. Rajasthan has been divided in 2 parts, viz Eastern and Western 
Rajasthan by IMD. 

2. LONG RANGE FORECAST UPDATE FOR 2014 SOUTHWEST MONSOON 
RAINFALL 
2.1 Background 

IMD is now ready with the following forecasts: 

• Updated quantitative and probabilistic forecasts for the Southwest Monsoon 
season rainfall for the country as a whole using a 6-parameter Ensemble 
Forecasting system. 

• Quantitative and probabilistic forecasts for the monthly rainfall for July & 
August over the country as a whole using separate Principal Component 
Regression Models. 
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• Quantitative and probabilistic forecasts for the season rainfall for the 4 broad 
geographical regions of India (NW India, NE India, Central India and South 
Peninsula) using separate Principal Component Regression Models. 

The list of states included in each of these four geographical regions is given 
below. 

Northwest India:- Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, 
Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttaranchal and Uttar Pradesh. 

Northeast India:- Arunachal Pradesh, Meghalaya, Assam, Nagaland, Manipur, 
Mizoram, Tripura, Sikkim, West Bengal, Bihar and Jharkhand. 

Central India: - Gujarat State, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Maharashtra, Goa 
and Orissa. 

South Peninsula:- Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, 
Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands. 

As per the present operational long range forecasting system, India 
Meteorological Department (IMD) issues the operational long range forecast for nation¬ 
wide (country as a whole) for southwest monsoon season (June-September) rainfall in 
two stages. The first stage forecast is issued in April based on data up to March and the 
second stage or update forecast is issued in June based on data up to May. In the second 
stage, along with update for the April forecast, forecasts for the monthly rainfall for July 
& August over the country as a whole and the season rainfall over four geographical 
regions of the country are also issued. Similarly forecast for the nationwide rainfall 
during the second half of the season (August to September) is issued in July and that for 
the nation-wide rainfall for the month of September is issued in August. 

This year (2014), the first stage forecast for the nation-wide season rainfall was 
issued on 24 th April. The summary of the first stage forecast is given below. 
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• Southwest monsoon seasonal rainfall for the country as a whole is most likely 
to be below Normal (90-96% of Long Period Average (LPA)) with the probability of 
35%. The probability of season rainfall to be below normal (90-96% of LPA) is 33% 
which is also higher than its climatological value. However, the probability of season 
rainfall to be deficient (below 90% of LPA) or excess (above 110% of LPA) is relatively 
low (less than 23% and 1% respectively). 

• Quantitatively, monsoon season rainfall is likely to be 95% of the LPA with a 
model error of ± 5%. The LPA of the season rainfall over the country as a whole for the 
period 1951-2000 is 89 cm. 

The long period average (LPA) and coefficient of variation of monthly and season 
rainfall over various regions based on the 1951-2000 data are given below: 


Region 

LPA (mm) 

Coefficient of 

Rainfall 

Season (June to September) 

All India 

887.5 

10.7 

Northwest India 

615.0 

18.9 

Central India 

975.5 

15.0 

Northeast India 

1438.3 

12.6 

South Peninsula 

715.5 

15.3 

Monthly Rainfall 

All India (July) 

289.2 

12.7 

All India 

261.3 

14.2 
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2.2 6-Parameter Ensemble Forecasting System for the Seasonal Rainfall over the 
Country as a whole 

The update forecast for the southwest monsoon season (June-September) rainfall 
over the country as a whole is issued using a 6-Parameter Ensemble Forecasting System. 
The 6 predictors used: NE Pacific to NW Atlantic SST Anomaly Gradient (December + 
January), Southeast Equatorial Indian Ocean Sea Surface Temperature (February), East 
Asia Mean Sea Level Pressure (February + March), Central Pacific (Nino 3.4) Sea 
Surface Temperature Tendency (March to May - December to February), North Atlantic 
Mean Sea Level Pressure (May) and North Central Pacific 850 Zonal Wind gradient 
(May). 

The 5 category probability forecasts for the Season (June to September) 
rainfall over the country as a whole is given below. Accordingly Rainfall over the country 
as a whole for the 2014 south west monsoon season is most likely to be normal (96-104% 
of LPA). 


Category 

Rainfall Range 

Forecast 

Climatological 

(%of LPA) 

probability (%) 

probability (%) 

Deficient 

<90 

23 

16 

Below Normal 

90-96 

33 

17 

Normal 

96 - 104 

35 

33 

Above 

104-110 

8 

16 

Excess 

>110 

1 

17 


2.3 Forecasting System for the Monthly Rainfall over the Country as 
a Whole 

Rainfall over the country as a whole for the month of July 2014 is likely to 
be 93% of its LPA and that for the month of August is likely to be 96% of LPA 
both with a model error of ± 9 %. The 3 category probability forecasts for the 
monthly (July & August) Rainfall over the country as a whole are given below. 
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All the 3 rainfall categories have equal climatological probabilities (33.33% each). 


Rainfall 

Category 

July 

August 

Range 

(%of 

LPA) 

Forecast 

Probability 

(%) 

Range 

(%of 

LPA) 

Forecast 

Probability 

(%) 

Below Normal 

<94 

53 

<94 

43 

Normal 

94-106 

35 

94-106 

35 

Above Normal 

>106 

12 

>106 

22 


2.4 Forecasting System for the Seasonal Rainfall over the 4 broad geographical 
regions of the country 

Over the four broad geographical regions of the country, rainfall for the 2014 
SW Monsoon Season is likely to be below 90%-96% of its LPA region wise the 
seasonal rainfall is likely to be , 85% of its LPA over North-West India, 94% of its 
LPA over Central India, 93% of its LPA and over south peninsula 99% of LPA over 
North-East India all with a model error of ±8 %. The 3 category probability forecasts 
for seasonal rainfall over the four broad geographical regions are given below. All 
the 3 rainfall categories have equal climatological probabilities (33.33% each). 


Rainfall 

Category 

NW India Central India 

South Peninsula Northeast India 

Range 

(%of 

LPA) 

Forecast 

Probability 

(%) 

Range 

(%of 

LPA) 

Forecast 

Probability 

(%) 

Range 

(%of 

LPA) 

Forecast 

Probability 

(%) 

Range 

(%of 

LPA) 

Forecast 

Probability 

(%) 

Below Normal 

<92 

71 

<94 

51 

<93 

50 

<95 

33 

Normal 

92-108 

26 

94-106 

34 

93-107 

35 

95-105 

37 

Above Normal 

>108 

3 

>106 

15 

>107 

15 

>105 

30 
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2.5 IMD-IITM Coupled Dynamical Model Forecasting System 

An experimental forecast for the 2014 southwest monsoon rainfall was generated 
using the research version of a high resolution coupled dynamical model being 
implemented at the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), Pune. The model 
was developed by the National Centers for Environmental Prediction (NCEP), USA. 

The experimental forecast for the 2014 monsoon season using the IMD - IITM 
dynamical prediction system using April initial conditions indicates that the rainfall 
during the 2014 monsoon season (June to September) averaged over the country as a 
whole is likely to be 85% ± 4% of long period model average (LPMA). 

2.6 Forecasts by Other National and International Institutions 

In addition, IMD has taken into account the experimental forecasts prepared by 
the national institutes like Space Applications Centre, Ahmedabad, Centre for 
Mathematical Modeling and Computer Simulation, Bangalore, Center for Development 
of Advanced Computing, Pune and Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune. 
Operational/experimental forecasts prepared by international institutes like the National 
Center for Environmental Prediction, USA, International Research Institute for Climate 
and Society, USA, Meteorological Office, UK, Meteo France, the European Center for 
Medium Range Weather Forecasts, UK, Japan Meteorological Agency, Japan Agency 
for Marine-Earth Science and Technology, Asian-Pacific Economic Cooperation 
(APEC) Climate Centre, Korea and World Meteorological Organization's Lead Centre 
for Long Range Forecasting - Multi-Model Ensemble have also been taken into account. 

The experimental forecasts for the seasonal rainfall over the country as a whole 
show below normal rainfall. 

2.7 Onset and Advancement of Monsoon 2014 

This year, the arrival of southwest monsoon current over the south Bay of Bengal 
south Andaman Sea 2 days before normal dated of 20th May. With the strengthening of 
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cross equatorial flow over the Arabian Sea, the rainfall activity over Kerala increased 
and the monsoon set over Kerala on 6th June 5 days later then its normal dates of 1st 
June. 


With the formation of a low pressure area over north Bay of Bengal and adjoining 
coastal areas of Bangladesh and genetic west Bengal ( during 1st - 7th July) and 
cyclonic circulation over west Uttar Pradesh and neighborhood (during 3 rd - 6 th July) 
causes further advanced of monsoon into some parts of Uttar Pradesh, remaining parts of 
JJaryana (including Delhi) and Punjab and some parts of North Rahsthan on 3 ld July and 
some more parts of North East Rajasthans on 7 th July. Subsequent to the formation and 
West North East wards movement of a low pressure area (during 11 th -16 th July) an off 
shore trough at mean sea levels extending from Gujarat coast to Kerala coast (during 10 th 
-16 th July) and the cyclonic circulation extending between 3.1 & 5.8 Kms a.s.l. over 
North East Arabian Sea (during 14 th - 16 th July) during the second week - monsoon 
activity revived gradually over Central India and West coast thereby causing further 
advance of South West monsoon over remaining parts of Central India and most parts 
North West India on 16 th July and remaining part of North Ariabian Sea, Saurashtra & 
Kutch, Gujarat region and West Rajasthan and thus the entire country on 17 th July 2014. 

The cumulated seasonal rainfall over the country as a whole during the period l-8 th 
June is given below. 


Regions 

Cumulative Rainfall 
(1-8 th June) 

(% of LPA) 

Country as a whole 

-44 

Northwest India 

-50 

Central India 

-71 

South Peninsula 

-17 

North East India 

-44 
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2.8 Sea Surface Temperature (SST) Conditions in the Equatorial Pacific & 

Indian Ocean. 

The ESSO-IITM coupled dynamical modal predicts moderate El-Nino conditions 
in the tropical Pacific for summer months. Almost all ensembles (51 members) except 
one ensemble predict warm SST conditions in the Nino 3 and Nino 3.4 region. This 
provides confidence that chances of El Nino occurring during monsoon are very high 
( more than 70%). On the other hand conditions in the tropical Indian Ocean are warmer 
than normal uniformly throughout the basin and therefore ruling out any possibility of 
positive Indian Ocean Dipole conditions in the tropical Indian Ocean during monsoon 
season. 

2.9 Summary of the Update Forecasts for 2014 Southwest Monsoon Rainfall 

2.9.1 Southwest Monsoon Season Rainfall over the country as a whole 

Rainfall over the country as a whole for the 2014 southwest monsoon season 
(June to September) is most likely to be below normal (90-96% of LPA).Quantitatively, 
monsoon season rainfall for the country as a whole is likely to be 93% of the long period 
average with a model error of ±4%. The Long period average rainfall over the country as 
a whole for the period 1951 -2000 is 89 cm. 

2.9.2 Monthly (July & August) Rainfall over the country as a whole 

Rainfall over the country as a whole for the month of July 2014 is likely to be 
93% of its LPA and that for the month of August is likely to be 96% of LPA both with a 
model error of ± 9 %. 

2.9.3 Season Rainfall over Broad Geographical Regions 

Over the four broad geographical regions of the country, rainfall for the 2014 
Southwest Monsoon Season is likely to be 85% of its LPA over North-West India, 94% 
of its LPA over Central India, 93% of its LPA over South Peninsula, and 99% of its LPA 
over North-East India all with a model error of ± 8 %. 
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3. DEVELOPMENT OF MONSOON 


The development of monsoon is directly related with the atmospheric activity 
governed by external forces. These forces include solar & terrestrial radiations, 
mountains and influence of ocean etc. The above factors however help in creation of 
monsoon. Its further migration from one place to another depends upon differential 
heating of region, which creates low pressure zone & invites air loaded with high 
proportion of humidity from area of high pressure. A statement showing the maximum 
temperature attained at important stations of Rajasthan during May & June 2014 is given 
at Annexure - “M”. 

The South West Monsoon system developed in the Indian Ocean and touched 
Kerala Coast on date of 6 th June. Since the onset took place over Kerala on 6 th June, it rapidly 
covered the south peninsula and northeast India by 9th June and central, eastern parts by 12 th 
June. It advanced further over some parts of SE Rajasthan on 14 th June i.e. two days earlier than 
the normal date of 15 th June. Presence of low pressure area over east Rajasthan & neighborhood 
superposed with a trough in the mid & upper tropospheric westerlies provided conditions 
conducive for the large scale convection and wide spread Monsoon rains over northwest India 
during next 3 days . This helped Monsoon to advance further over the entire state by 16 th June, 
about a month earlier than its normal date of 15 th July. On the same day Monsoon covered the 
whole country also. 

Every year Water Resources Department publishes Daily Rainfall Bulletin during 
Monsoon period. IMD provides daily Normal Rainfall values of all districts. On this 
basis WRD calculates Normal rainfall at Division level and State level and publishes 
them in the daily rainfall bulletins. 
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4. PERFORMANCE OF SOUTH-WEST MONSOON 


There is wide variation of rainfall in extreme Western part and South - Eastern 
part of the State like 185 mm. annual rainfall is received in Jaisalmer, (extreme Western 
part), while 970 mm. annual rainfall is received in Jhalawar, (South - Eastern part). The 
annual normal rainfall of the State is 594.9 mm. out of which 75 to 95 % of the rainfall 
mostly precipitates in the monsoon period i.e. from 1 st June to 30 th September. The 
normal rainfall of the State for the monsoon period is 530.1 mm. The average rainfall 
received in monsoon period in the State during last 15 years i.e. 2000 to 2014 is as under 


Year 

Actual Rainfall (mm) 

District Average 

District Head Quarters 

2000 

382.4 

381.0 

2001 

520.6 

517.0 

2002 

233.9 

231.9 

2003 

560.3 

552.9 

2004 

493.5 

484.7 

2005 

526.7 

508.2 

2006 

670.3 

652.5 

2007 

504.3 

505.7 

2008 

549.9 

540.5 

2009 

378.8 

387.0 

2010 

606.3 

623.9 

2011 

737.6 

701.0 

2012 

617.90 

624.80 

2013 

691.23 

723.70 

2014 

518.69 

517.53 
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The general terminology used by I.M.D. in weather bulletins regarding 
intensity of rainfall is given below:- 
( a ) Intensity of Rainfall 


1. 

0.1 mm 

to 

07.5 mm 

In 24 hrs 

Light Rain 

2. 

07.6 mm 

to 

35.5 mm 

In 24 hrs 

Moderate Rain 

3. 

35.6 mm 

to 

64.4 mm 

In 24 hrs 

Rather Heavy Rain 

4. 

64.5 mm 

to 

124.4 mm 

In 24 hrs 

Heavy Rain 

5. 

Exceeding 

124.4 mm 

In 24 hrs 

Very Heavy Rain 


( b ) Special distribution of Weather phenomenon (Percentage Area Covered) 


S. No. 

Percentage 

Terminology Used 

1 . 

01 to 25 

Isolated 

2. 

26 to 50 

Scattered 

4. 

51 to 75 

Fairly Wide Spread 

5. 

76 to 100 

Wide Spread 


(c) Category 


S. No. 

Category 

1. 

Abnormal 

60% or more 

2. 

Excess 

20% to 59% 

3. 

Normal 

19% to (-)19% 

4. 

Deficit 

(-)20% to (-)59% 

5. 

Scanty 

(-)60% or less 
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5. WITHDRAWAL OF MONSOON 


5.1 The withdrawal of Monsoon from west Rajasthan commenced on 23 rd 
September compared to its normal date of 1 st September. On 28 th September 
South-West monsoon further withdrawal from entire State. 

5.2 The Monsoon withdrew from the whole State on 28 th September 2014. 

6 . ANALYSIS OF RAINFALL DATA 

(A) DATA BASE 

The rainfall data of Rajasthan is collected by the Central Flood Cell established 
during the monsoon period under Hydrology Unit, I. D. & R., Water Resources 
Department, Jaipur. The data is mainly collected from rain gauge stations of India 
Meteorological Department, Revenue & Water Resources Department. The analysis of 
actual rainfall received during the monsoon period along with its normal data is based on 
the data of 330 rain gauge stations as given in Annexure “B”. 

In Annexure- “E” fortnightly rainfall data have been compiled for 330 Stations of 
Tehsils/Sub Tehsils. In analyzing the data, as narrated in Annexure - “E” it has been 
observed that widespread rains occurred during the whole monsoon season all over 
Rajasthan. However, abnormal deficiency is observed from 1 st fortnight of September in 
comparison to normal rainfall. 


12 



(B) FORTNIGHTLY PROGRESS OF MONSOON (District Headquarter Basis ) 

On analysing the Annexure F & H giving fortnightly rainfall data on District 
Average Basis & District Head Quarter basis respectively the progress of Monsoon 
rainfall in the State along with its deviation from normal is given as under in Table 
No.l:- 


Table No. 1 


Rainfall 

District Average 

District Head Quarters 


Actual 

Normal 

% 

Actual 

Normal 

% 

Fortnights 

( mm ) 

( mm ) 

Deviation 

( mm ) 

( mm ) 

Deviation 

01.6.14 to 15.6.14 

7.2 

14.5 

-50% 

6.8 

14.5 

-53% 

16.6. 14 to 30.6. 14 

13.9 

39.6 

-65% 

17.5 

39.6 

-57% 

01.7. 14 to 15.7. 14 

23.1 

81.4 

-72% 

17.72 

81.4 

-78% 

16.7. 14 to 31.7. 14 

143.4 

113.9 

26% 

137.21 

113.9 

20% 

01.8. 14 to 15.8. 14 

179.8 

100.7 

79% 

180.46 

100.7 

79% 

16.8.14 to 31.8.14 

25.4 

93.9 

-73% 

31.26 

93.9 

-67% 

01.9.14 to 15.9.14 

124.9 

64.6 

93% 

126.74 

64.6 

96% 

16.9.14 to 30.9.14 

1.0 

21.6 

-95% 

0.24 

21.6 

-99% 


Analysing the Table No. 1, it is clear that as a whole of monsoon was satisfactory 
it was irregular as shown in the above table 1. The percentage deviation of rainfall in the 
State from normal rainfall was (-)50% in first fortnight of June while (-)65% in 2 nd 
fortnight of June, (-)72% in 1 st fortnight of July, 26% in 2 nd fortnight of July, 79% in 1 st 
fortnight of August, (-)73% in 2 nd fortnight of August and 93% & (-)95% in the 1 st and 
2 nd fortnight of September 14 respectively. 
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Progress of monsoon conditions in each fortnight from 1 st June to 30 th September, 
2014 was analysed on the basis of rainfall data collected at all thirty three district 
headquarters with respect to their normal rainfall as given in Table No. 1 for comparison. 

(C) MONTHLY PROGRESS OF MONSOON (District Average and District 
Headquarter Basis) 

The Annexure G & I show monthly rainfall data on District Average Basis & 
District Head Quarter basis respectively. The progress of Monsoon rainfall in the State 
along with its deviation from normal rainfall is given as under in Table No. 2 


Table No. 2 


Rainfall 

Month 

District Average 

District Head Quarters 

Actual 

( mm ) 

Normal 

( mm ) 

% 

Deviation 

Actual 

( mm ) 

Normal 

( mm ) 

% 

Deviation 

June 

21.13 

54.1 

-60.9% 

23.91 

54.1 

-56% 

July 

166.44 

195.3 

-14.8% 

154.92 

195.3 

-21% 

August 

205.24 

194.5 

5.5% 

211.72 

194.5 

9% 

September 

125.88 

86.2 

46.1% 

126.98 

86.2 

47% 


(D) POSITION OF RAINFALL CONDITIONS IN TEHSILS / SUB TEHSILS 

The position of rainfall in Rajasthan during 2014 has also been analysed on the 
basis of rainfall data collected from all reporting rain gauge stations at Tehsils/ Sub 
Tehsils & District Head Quarters from 1 st June to 30 th September 2014. 

Previously rainfall data of district head quarter stations was presumed to be 
representative for whole of the district for analysis purpose. Later in the year 1996, 
Hydrology Unit has taken up an exercise to evaluate normal rainfall of the districts by 
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incorporating rainfall data of all the Tehsils/ Sub Tehsils of the districts for achieving 
more realistic & authentic data. 

Total number of raingauge stations of revenue, IMD, and water resources is 544 
in year 2014 as compared to 535 in year 2013. 

A statement showing total rainfall data collected from 330 raingauge stations of 
revenue department from 1 st June to 30 th September 2014 at Tehsil / Sub Tehsil 
headquarters, alongwith normal rainfall of Tehsils / Sub Tehsil & percentage deviation 
from normal figures has also been prepared and enclosed as Annexure- “B”. Average 
rainfall of the districts has been worked out by considering the rainfall data of all Rain 
Gauge stations located in a district as Annexure - “B”. 

Percentage deviation of Actual Rainfall from its Normal Rainfall and its 
distribution over the time period broadly adjudges the progress and quality of rainfall at 
any place. (The Normal Rainfall of all the District H.Q. and Tehsils/ Sub-Tehsils have 
already been worked out by I.M.D). The deviation/departure of Actual Rainfall from 
Normal Rainfall has been classified, as below (Table-3) by adopting the criteria 
mentioned . 

Table No. 3 

POSITION OF RAINFALL RECORDED IN TEHSIL AND SUB-TEHSILS YEAR 2014 


S.No. 

Category 

Criteria 

(Deviation from Normal) 

No.of Tehsils/ 

sub Tehsils 

1. 

Abnormal 

60 % or more 

12 

2. 

Excess 

Between 20 % to 59 % 

67 

3. 

Normal 

Between (-) 19% to 19 % 

157 

4. 

Deficit 

Between (-) 59 % to (-) 20 % 

88 

5. 

Scanty 

(-) 60 % or less 

6 

Total 

330 
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The Table No. 3 is an abstract of Annexure- “C” & “D”. From the above table, it 
is clear that 236 Tehsils/Sub Tehsils out of330 are in the category of Normal & above 
Normal while only 88 Tehsils/Sub Tehsils are in the category of Deficit and 6 Tehsils / 
Sub Tehsils is categorized as scanty rainfall. 


( E ) DISTRICTWISE POSITION OF RAINFALL 

A detailed account of rainfall received at all the 330 reporting rain gauge stations 
of the State during the Monsoon period of year 2014 have been compiled in the 
Annexure - “B”. In this Annexure, Normal of all the available stations have also been 
given & from these data, District Average Normal and Actual rainfall for the Monsoon 
period have been calculated. In this report, the last five year rainfall and comparison with 
normal rainfall is given in Annexure “K”, while rainfall of Monsoon 2014 and its 
comparison with normal rainfall is shown in Annexure “B”. 

A statement showing rainfall recorded at District Headquarters from 1 st June to 
30 th September for the period from 2010 to 2014 has been prepared along with 
percentage deviation from normal figure and is enclosed as Annexure- “L”. 

Comparison of Monsoon rainfall 2014 received at District Headquarter and on 
District Average Basis is given below in Table No. 4. 


Table No. 4 




District Average Basis 

District H. Q. Basis 

S. No. 

District 

Normal 

Actual 

Deviation 

Normal 

Actual 

Deviation 



(mm) 

(mm) 

% 

(mm) 

(mm) 

% 

1 

Bikaner 

228.7 

222.00 

-2.9 

228.7 

219.0 

-4.2 

2 

Churn 

313.7 

363.00 

15.7 

313.7 

386.0 

23.0 

3 

Sri Ganganagar 

201.4 

259.56 

28.9 

201.4 

363.0 

80.2 

4 

Hanumangarh 

252.5 

273.29 

8.2 

252.5 

224.0 

-11.3 

5 

Barmer 

243.4 

211.07 

-13.3 

243.4 

228.0 

-6.3 

6 

Jaisalmer 

158.4 

91.50 

-42.2 

158.4 

119.0 

-24.9 

7 

Jalore 

394.2 

340.60 

-13.6 

394.2 

255.0 

-35.3 
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8 

Jodhpur 

274.5 

275.54 

0.4 

274.5 

331.0 

20.6 

9 

Pali 

446.7 

505.40 

13.1 

446.7 

420.0 

-6.0 

10 

Sirohi 

868.6 

630.63 

-27.4 

868.6 

387.6 

-55.4 

11 

Ajmer 

429.6 

527.31 

22.7 

429.6 

525.0 

22.2 

12 

Bhilwara 

580.9 

614.88 

5.9 

580.9 

722.0 

24.3 

14 

Nagaur 

348.5 

411.00 

17.9 

348.5 

266.0 

-23.7 

14 

Tonk 

566.0 

707.88 

25.1 

566.0 

760.0 

34.3 

15 

Bharatpur 

557.6 

439.64 

-21.2 

557.6 

384.0 

-31.1 

16 

Dholpur 

650.0 

491.17 

-24.4 

650.0 

488.0 

-24.9 

17 

Karauli 

637.4 

516.67 

-18.9 

637.4 

629.0 

-1.3 

18 

Sawai Madhopur 

664.0 

621.75 

-6.4 

664.0 

959.0 

44.3 

19 

Alwar 

555.3 

387.65 

-30.2 

555.3 

490.0 

-11.8 

20 

Dausa 

612.1 

591.43 

-3.4 

612.1 

384.0 

-37.3 

21 

Jaipur 

524.6 

473.62 

-9.7 

524.6 

464.0 

-11.6 

22 

Jhunjhunu 

410.0 

401.43 

-2.1 

410.0 

276.0 

-32.7 

23 

Sikar 

402.5 

480.50 

19.4 

402.5 

295.0 

-26.7 

24 

Bar an 

792.2 

1020.63 

28.8 

792.2 

1016.0 

28.3 

25 

Bundi 

655.9 

684.67 

4.4 

655.9 

620.0 

-5.5 

26 

Jhalawar 

855.1 

787.65 

-7.9 

855.1 

899.0 

5.1 

27 

Kota 

746.3 

718.75 

-3.7 

746.3 

662.0 

-11.3 

28 

Banswara 

831.8 

646.14 

-22.3 

831.8 

654.0 

-21.4 

29 

Chittorgarh 

709.7 

786.36 

10.8 

709.7 

732.0 

3.1 

30 

Dungarpur 

637.8 

599.17 

-6.1 

637.8 

794.0 

24.5 

31 

Pratapgarh 

845.8 

706.6 

-16.5 

845.8 

929.0 

9.8 

32 

Rajsamand 

506.0 

531.43 

5.0 

506.0 

538.0 

6.3 

33 

Udaipur 

591.3 

714.0 

20.8 

591.3 

718.0 

4.5 


The districts have been classified in five standard categories as per rainfall during 
Monsoon 2014 and are as under on the basis of data of Table No. 4. 


Category 

District Average Basis 

District Head Quarter Basis 

Abnormal 

0 

1 

Excess 

5 

8 

Normal 

22 

14 

Deficit 

6 

10 

Scanty 

0 

0 
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From the above table, it is quite clear that 27 districts on Average basis & 23 
districts on Flead Quarter basis of the State received their normal or more than normal 
share of rainfall. 

(F) DIVISIONWISE POSITION OF RAINFALL ( Average Basis) 

Divisionwise position of rainfall conditions have been worked out from average 
figures of all corresponding rain gauge stations in the division and is shown below 


Division 

Year 2013 

Year 2014 

No. of 

Stations 

Normal 

Average 

Rainfall 

(mm) 

Actual 

Average 

Rainfall 

(mm) 

% age 

deviation 

No. of 

Stations 

Normal 

Average 

Rainfall 

(mm) 

Actual 

Average 

Rainfall 

(mm) 

% age 

deviation 

Bikaner 

30 

249.1 

269.13 

8.05 

30 

249.1 

279.46 

12.2 

Jodhpur 

46 

397.6 

486.27 

22.29 

56 

397.6 

342.46 

-13.9 

Ajmer 

64 

481.3 

634.89 

31.93 

64 

481.3 

565.27 

17.5 

Bharatpur 

29 

627.3 

778.34 

24.09 

31 

627.3 

517.30 

-17.5 

Jaipur 

52 

500.9 

574.27 

14.62 

55 

500.9 

466.92 

-6.8 

Kota 

33 

762.4 

1239.29 

62.56 

34 

762.4 

802.92 

5.3 

Udaipur 

60 

687.1 

901.15 

31.16 

60 

687.1 

663.95 

-3.4 

Whole 

Rajasthan 

314 

530.1 

691.23 

30.40 

330 

530.1 

518.69 

-2.1 


Analysing the overall position of rainfall conditions, it is very clear that the all 
Division of the State as a whole is in the category of Normal. 

A statement showing rainfall recorded at Water Resources rain gauge stations 
from 1 st June to 30 th September 2014 is enclosed as Annexure- “A”. 


18 





(G) ONE DAY MAXIMUM RAINFALL 


One day maximum rainfall i.e. more than 100 mm received during 24 hours at 
various rain gauge stations during monsoon 2014 has been given at Annexure- “J” 
along with the data. 

(H) FLOOD SITUATION 

As mentioned earlier, this year the rainfall condition was good in the whole State. 
The State has received (-)2.15% actual rainfall of its normal rainfall. 236 Tehsils were in 
the category of Normal or Above Normal & 88 in category of Deficit and 6 Tehsils / Sub 
Tehsils is categorized as scanty rainfall. However there was excess rainfall during 
monsoon in Ajmer, Baran, Srigangangar, Tonk and Udaipur District. Deficit rainfall 
during monsoon in Alwar, Banswara, Bharatpur, Dholpur, Jaisalmer and Sirohi District. 

(I) POSITION OF WATER RECEIVED IN RESERVOIRS 


This year due to Normal Monsoon, inflow in the Dams/Tanks was also normal in 
all the Water Resources Zones of the State. 

A statement showing the gauge attained & capacity achieved as on 30 th September 
2014 of the tanks having capacity more than 4.25 Mcum has been prepared and annexed 
at Annexure - “R”. In this annexure, gauges & capacities as on 30 th September from 
2010 to 2014 have also been given for comparison. The data of Annexure- “R” have 
been summed up and a statement showing the position of water available in the Tanks of 
various districts have been prepared and enclosed at Annexure- “O”. On the perusal of 
Annexure- “O” it is observed that actual storage of water in Tanks of Jaipur, Jodhpur, 
Kota and Udaipur Zones is about 40.55%, 16.53%, 99.47% & 69.25% respectively of 
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total gross storage capacity of medium and minor tanks ( having capacity more than 4.25 
Mcum ). Besides above, Bisalpur Dam has 99.87% of water of its total gross storage 
capacity, while Rana Partap Sagar 98.25%, Kota Barrage 99.13%, Jawahar Sagar 
99.17%, Mahi Bajaj Sagar 98.50%, Haro 100%, Morel Dam 74.33%, Sikri 0%, Parwati 
67.97%, Gudha 100%, Ramgarh 0%, Chapparwara 16.98%, Kalakh Sagar 0%, Galwa 
Tank 97.56%, Tordisagar 73.35%, Jawai Dam 28.59%, Sardarsamand 5.92%, Meja Dam 
11.18%, Som Kamla Amba 100%, Rajsamand 12.38%, Jaisamand 68.66% & Jakham 
Dam have 94.59% of its total Gross Storage Capacity. A statement showing Major dams 
& districtwise position of water received in dams during last five years for comparison is 
at Annexure- “T”. 

A statement showing the gauge attained & capacity achieved as on 30 th September 
2014 of the tanks having capacity less than 4.25 Mcft. has been prepared and annexed at 

Annexure - “S”. 

An abstract showing full and partially filled tanks and empty tanks & category 
wise water received of total tanks has been prepared and annexed at Annexure - “N”. 

A Statement showing names of important tanks which have over flown during the 
monsoon 2014 and number of small tanks overflown in each district has been prepared 
and enclosed as Annexure “P”. The corresponding position of tanks over flown during 
the monsoon 2013 has also been mentioned in the statement for comparison. It is clear 
that due to rainfall upto 30 th September 2014,91 important tanks having Gross Storage 
Capacity more than 4.25 Mcum and 138 other small tanks less than 4.25 Mcum i.e. total 
229 tanks had over flowed during 2014 as compared to 260 tanks over flown during 
2013. 

A statement prepared on the basis of information gathered from the field, showing 
month wise observed storage in Major dams during monsoon 2014 is enclosed as 

Annexure - “Q”. 
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Annexure - “U” is a statement showing year wise position of water received in 
the tanks of the State having capacity above 4.25 Mcum from year 1990 to 2014 where 
as tanks included below 4.25 Mcum from year 2008 to 2014. 

7. CONCLUSION 


In the light of above facts it is evident that rainfall in Rajasthan during the 
monsoon period of 2014 was Normal. Out of 330 Tehsils/Sub Tehsils, 236 Tehsils/Sub 
Tehsils were in the category of normal or above normal while rest 88 Tehsils/Sub Tehsils 
were under the category of Deficit rainfall and 6 Tehsils / Sub Tehsils is categorized as 
scanty rainfall. District wise position can be viewed from two different angles. In first 
case where rainfall of only District Headquarters is taken in to account and in the second 
case where rainfall of a District is calculated by compiling rainfall recorded at all 
Tehsils/Sub Tehsils rain gauge stations of the District and taking its average. The second 
option would be more representative as the numbers of samples are 330. The over all 
picture comes out to be as under: 


Category 

Distt. Average 
Rainfall 

Distt. Headquarters 
Rainfall 

Normal and above 

27 

23 

Deficit & below 

6 

10 

Normal rainfall 

530.1 mm 

530.1 mm 

Actual rainfall 

518.69 mm 

517.53 mm 

% age deviation from normal 

-2.15 

-2.37 
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The State comprising of Ajmer, Baran, Srigangangar, Tonk and Udaipur Districts 
come under the assured and excess rainfall. This year both districts have measured high 
rainfall and have been categorized as excess category. 

The rain gauge station at Jetpura in district Bhilwara has received one day 
maximum rainfall of 333 mm on 12/08/2014 followed by Bijolia in Bhilwara district 
receiving 291mm rainfall on 12/08/2014. During this monsoon 10 rainfall stations have 
received abnormal maximum one day rainfall ranging from 333 mm to 224 mm. 

As the monsoon was normal this year, 78.86% water has been received in major & 
medium dams having capacity above 4.25 Mcum, whereas in minor dams having 
capacity below 4.25 Mcum, 46.68% water has been received. The overall receipt of 
water in the dams was 76.71%. 229 nos. dams have over flown this year out of 724 nos. 
dams and 237 dams received no water while 258 no. of dams received partial water. The 
interstate dams of Punjab (Bhakra, Pong and Ranjeetsagar) have received about 78.49%, 
64.84% & 72.00% water against their capacity. The interstate dam of M.P. 
(Gandhisagar) has received 77.26% of water. 

This year out of 33 districts of the State, 27 districts have received Normal & 
above Normal rainfall while 06 districts categorized under Deficit rainfall. Hence the 
State comes under the category of NORMAL in the year 2014 with (-)2.15 % below. 

India Meteorological Department had predicted normal rainfall in the State in its 
Long Range Forecast. Accordingly this year (2014) the State of Rajasthan has received 
518.69 mm of rainfall against its normal value of 530.1 mm i.e. (-)2.15% of normal 
rainfall. The performance of Monsoon 2014 was satisfactory but at the same time inflow 
of water in irrigation dams has been 76.71% against 74.52% in previous year 2013. As 
per India Meteorology Department Report, Rajasthan has been placed in Category of 
Normal rainfall. 
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As per the rainfall pattern observed in the State during 2014 monsoon, the State 
received (-)2.15% Normal rainfall. The dams having storage capacity more than 4.25 
Mcum, received 78.86 % water whereas the storage dams having capacity less than 4.25 
Mcum received 46.68 % water. 

However, despite Normal rainfall in almost entire State, the inflows received in 
the tanks are not commensurate with the rainfall data. There can be a variety of reasons 
for less than expected inflows, the important reasons are: 

1. Construction of numerous water harvesting structures in the catchment area of 
the dams is one of the main reasons for less inflows in the tanks. The capacity 
of these anicuts/ WHS may be very small but the combined effect is significant. 

2. The farmers have the tendency to store water in their fields during rains by 
constructing small earthen embankments around their fields locally called 
“Khet talai”. Therefore, even in the case of good rainfall the desired flow is not 
generated. This results in lesser inflows in the dams. 

3. The land use pattern has also changed considerably over the years. At many 
places urbanization has caused obstructions in the path of natural streams 
which ultimately results in reduced inflows. 

4. There is a marked change in the rainfall pattern is abnormal in the I st fortnight 
of June, and I st fortnight of July it was very much less from (-)50% to(-)72% 
after that from II nd fortnight of July to I st fortnight of August and September. It 
was very high rainfall from 26% to 93% above where as again in II nd fortnight 
of August and September it was much below (-)73% to (-)95%. 


(A5W07C SHAtRMA) 

Deputy Director, 
Hydrology, I.D&R, 
Water Resources, Jaipur. 
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HIGHLIGHTS OF MONSOON - 2014 


1. ABNORMAL MAXIMUM ONE DAY RAINFALL ( First Ten Raingauge Stations ) 


SNO. 

DISTRICT 

NAME OF 

RAINFALL STATION 

DATE 

RAINFALL 

IN (mm) 

1 

Bhilwara 

Jetpura* 

12.08.2014 

333.0 

2 

Bhilwara 

Bijolia 

12.08.2014 

291.0 

3 

Ajmer 

Bhinai 

07.08.2014 

274.0 

4 

Bar an 

Shabad 

07.08.2014 

257.0 

5 

Bhilwara 

Hurda 

07.08.2014 

257.0 

6 

Bar an 

Atru 

12.08.2014 

250.0 

7 

Dausa 

Lalsot 

09.08.2014 

235.0 

8 

Bhilwara 

Bijolia 

07.08.2014 

232.0 

9 

Dausa 

Lalsot* 

09.08.2014 

225.0 

10 

Bhilwara 

Rupaheli 

07.08.2014 

224.0 


2. MAXIMUM ONE DAY RAINFALL RECORDED DURING LAST 24 YEARS 


S. No. 

Year 

Place 

Date 

Maximum 

Rainfall 

1 

1991 

Mount Abu ( Sirohi) 

24.07.91 

295.0 mm 

2 

1992 

Mount Abu ( Sirohi) 

08.09.92 

700.0 mm 

3 

1993 

Galiakot ( Dungarpur) 

17.07.93 

290.0 mm 

4 

1994 

Bisalpur Dam (Tonk) 

13.08.94 

378.0 mm 

5 

1995 

Roopwas ( Bharatpur) 

08.08.95 

494.0 mm 

6 

1996 

Mount Abu ( Sirohi ) 

29.07.96 

475.0 mm 

7 

1997 

Mount Abu ( Sirohi) 

28.07.97 

305.0 mm 

8 

1998 

Mashi Tank ( Tonk ) 

14.07.98 

327.0 mm 

9 

1999 

Bilara (Jodhpur) 

31.07.99 

300.0 mm 

10 

2000 

Bijolia (Bhilwara) 

21.07.2k 

385.0 mm 

11 

2001 

Bar an 

02.07.01 

400.0 mm 

12 

2002 

Hindoli (Bundi). 

09.08.02 

196.0 mm 

13 

2003 

Banswara 

28.07.03 

270.0 mm 

14 

2004 

Hameergarh (Bhilwara) 

12.08.04 

391.0 mm 

15 

2005 

Bharatpur Tehsil 

12.07.05 

336.0 mm 

16 

2006 

Kalibor (Sirohi) 

20.08.06 

451.0 mm 

17 

2007 

Garhi (Banswara) 

09.07.07 

490.0 mm 

18 

2008 

Dhariawad (Partapgarh) 

11.07.08 

237.0 mm 

19 

2009 

Kotkasim (Alwar) 

11.09.09 

311.0 mm 

20 

2010 

Begaun (Chittorgarh) 

05.07.10 

300.0 mm 

21 

2011 

Banswara (IMD) 

10.08.11 

315.0 mm 

22 

2012 

Girinanda (Pali) 

15.08.12 

359.0 mm 

23 

2013 

Antah (Baran) 

29.07.13 

340.0mm 

24 

2014 

Jetpura* (Bhilwara) 

12-08-14 

333.0mm 
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3. CLASSIFICATION OF MONSOON RAINFALL 2014 


ON DISTRICT AVERAGE BASIS 


(A) 

Abnormal 
(60% or more) 

NIL 

(B) 

Excess 

( 20% to 59% ) 

Ajmer, Sri Ganganagar, Tonk,Baran and Udaipur. 

{ TOTAL 5 Nos.} 

(C) 

Normal 

(19% to-19% ) 

Hanumangarh, Jaipur, Jhunjhunu, Bikaner, Bhilwara, Sikar, Churu, 
Dausa, Dungarpur, Karauli, Nagaur, Pali, Jalore, Sawai Madhopur, 
Jodhpur, Banner, Kota, Bundi, Jhalawar, Chittorgarh, Pratapgarh, 
and Rajsamand. 

{ TOTAL 22 Nos.} 

(D) 

Deficit 

(-20% to -59% ) 

Jaisalmer, Sirohi, Bharatpur, Dholpur, Alwar and Banswara. 

{ TOTAL 6 Nos.} 

(E) 

Scanty 

(-60% or less ) 

Nil 


4. CLASSIFICATION OF MONSOON RAINFALL 2014 


ON DISTRICT HQ. BASIS 


(A) 

Abnormal 
(60% or more ) 

Sri Ganganagar. 

{ TOTAL 01 No.} 

(B) 

Excess 

( 20% to 59% ) 

Churu, Jodhpur, Ajmer, Bhilwara, Tonk, Sawai Madhopur, 
Dungarpur and Baran. 

{ TOTAL 8 Nos.} 

(C) 

Normal 

(19% to -19% ) 

Jhalawar , Bikaner, Karauli, Bundi, Alwar, Jaipur, Pali, Kota, 
Udaipur, Chittorgarh, Pratapgarh, Banner, Rajsamand and 
Hanumangarh. 

{ TOTAL 14 Nos.} 

(D) 

Deficit 

(-20% to -59% ) 

Sirohi, Jaisalmer, Jalore, Nagaur, Jhunjhunu, Bharatpur, Sikar, 
Dholpur, Banswara and Dausa. 

{ TOTAL 10 Nos.} 

(E) 

Scanty 

(-60% or less ) 

Nil 
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5.AVERAGE RAINFALL (Year 2000-2014) OF WHOLE RAJASTHAN 


( On District Average Basis ) 


Year 

Normal (mm) 

Actual (mm ) 

%age 

Category 

2000 

531 

382.4 

(-)28% less 

Deficit 

2001 

531 

520.6 

(-)2% less 

Normal 

2002 

531 

233.9 

(-)56% less 

Deficit 

2003 

539.8 

560.3 

4% more 

Normal 

2004 

539.8 

493.5 

(-)9% less 

Normal 

2005 

539.8 

526.7 

(-)2% less 

Normal 

2006 

539.8 

670.3 

24% more 

Excess 

2007 

539.8 

504.3 

(-)7% less 

Normal 

2008 

539.8 

549.9 

2% more 

Normal 

2009 

539.8 

378.8 

(-)30% less 

Deficit 

2010 

533.9 

606.3 

14% more 

Normal 

2011 

530.1 

736.6 

39% more 

Excess 

2012 

530.1 

617.9 

17% more 

Normal 

2013 

530.1 

691.23 

30 % more 

Excess 

2014 

530.1 

518.69 

(-)2.15% less 

Normal 


6.AYERAGE RAINFALL (Year 2000-2014) OF WHOLE RAJASTHAN 


( On District H. Q. Basis ) 


Year 

Normal (mm) 

Actual (mm) 

%age 

Category 

2000 

533 

381 

(-)29% less 

Deficit 

2001 

533 

517 

(-)3% less 

Normal 

2002 

533 

231.9 

(-)56% less 

Deficit 

2003 

547 

552.9 

1 % more 

Normal 

2004 

547 

484.7 

(-)12% less 

Normal 

2005 

547 

508.2 

(-)7% less 

Normal 

2006 

547 

652.5 

19% more 

Normal 

2007 

547 

505.7 

(-)8% less 

Normal 

2008 

556.9 

540.5 

(-)3% less 

Normal 

2009 

556.9 

387 

(-)31% less 

Deficit 

2010 

533.9 

623.9 

17% more 

Normal 

2011 

530.1 

701 

32% more 

Excess 

2012 

530.1 

624.8 

18% more 

Normal 

2013 

530.1 

723.7 

37 % more 

Excess 

2014 

530.1 

517.53 

(-) 2.37% less 

Normal 
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7. STATUS OF AVERAGE RAINFALL OF STATE 




Average of 

S.No. 

Particulars 

State 

Eastern Districts 

Western Districts 



23 Nos. 

10 Nos. 

1 

Average of 

100 Year 
(1901 to 2000) 

531 

688.68 

318.68 

2 

Monsoon Normal 

Rainfall 
(1941 to 1990) 

539.8 

655.1 

288.2 

3 

Maximum Rainfall 

1079.49 

1226.54 

785.39 


Year 

( 1917) 

( 1917) 

( 1917) 

4 

Minimum Rainfall 

197 

266.165 

55.94 


Year 

( 1918) 

( 1905 ) 

(1918 ) 

5 

For the year 2003 

560.3 

612 

402.3 

6 

For the year 2004 

493.47 

586.17 

211.51 

7 

For the year 2005 

526.7 

608.45 

283.66 

8 

For the year 2006 

670.3 

737.99 

469.03 

9 

For the year 2007 

504.3 

575.06 

327.55 

10 

For the year 2008 

549.9 

631.75 

306.68 

11 

For the year 2009 

378.8 

436.82 

194.73 

12 

For the year 2010 

606.3 

641.2 

494.8 

13 

For the year 2011 

737.6 

812.2 

498.5 

14 

For the year 2012 

617.9 

687.4 

392.2 

15 

For the year 2013 

691.23 

785.6 

395.76 

16 

For the year 2014 

518.69 

592.59 

309.02 
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8 . MAXIMUM WATER LEVEL OF MAJOR RESERVOIRS 


Name of 

Reservoir 

F.R.L 

Gross 

2013 

2014 

Capacity 

Gauge 

Gauge 

Capacity 

(Mtr.) 

(Mcum) 

(Mtr.) 

(Mtr.) 

(Mcum) 

Bhakra Dam 

515.24 

9248.877 

511.28 

510.72 

7259.030 

Pong Dam 

426.83 

8249.998 

423.03 

416.55 

5349.603 

Ranjeet Sagar 

527.91 

3283.968 

518.95 

515.22 

2364.581 

Gandhi Sagar 

399.90 

7323.78 

399.90 

397.20 

5658.090 

Ranapratap Sagar 

352.81 

2905.23 

352.79 

352.55 

2854.400 

Mahi Bajaj Sagar 

281.50 

2179.87 

281.50 

281.30 

2147.193 

Bisalpur Dam 

315.50 

1095.314 

115.00 

315.49 

1093.850 


9. NUMBER OF OVERFLOWN TANKS OUT OF 724 Nos. 
( Year 2007-2014) 


Year 

No. of overflown Tanks 

2007 

121 

2008 

42 

2009 

35 

2010 

101 

2011 

290 

2012 

239 

2013 

260 

2014 

229 


10. MAXIMUM TEMPERATURE RECORDED 

49° Con 06/06/2014 
PHALODI 


28 
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Annexure- "A 


Statement showing the rainfall data of Raingauge Stations 


of Water Resources Department for Monsoon, unto 30/9/2014 



_8_ 

_9_ 

10 

r\_ 

12 

13 _ 

14 

15 
16 _ 
17 _ 
18 

19 

20 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

40 

11 

11 

11 

44 

11 

46 

47 


District 

Ajmer_ 


Alwar 


Banswara 

Baran 


Barmer 

Bharatpur 


Bhilwara 


Name of Station 

ImRSCHH 

Beawar* 

780.0 

Sarwar Thana* 

655.0 

Govindgarh* 

458.0 

Narainsagar* 

427.0 

Bandarsindri* 

221.5 

Sodawas* 

515.0 

Alwar* 

464.0 

Siliserh* 

428.0 

Jaisamand* 

182.0 

Mangalsar* 

130.0 

Mahi Dam* 

698.5 

Ummedsagar* 

1123.0 

Gopalpura* 

1112.0 

Baran* 

1057.0 

Shergarh* 

1051.0 

Bhawargarh Colony* 

1020.0 

Bethli* 

854.0 

Meli Tank* 

149.0 

Uchain* 

627.0 

Bhusawar* 

589.0 

Baretha* 

558.0 

Nagar* 

533.0 

Halena* 

502.0 

Bair* 

469.0 

Ajan Bundh* 

459.0 

Nadbai* 

457.0 

Kaman* 

446.0 

Kumbher* 

444.0 

Seola Head* 

442.0 

Bharatpur* 

434.0 

Roopwas* 

425.0 

Deeg* 

407.0 

Hingota* 

380.0 

Sikri* 

380.0 

Sewar Bundh* 

368.0 

Bayana* 

363.0 

Pahari* 

234.0 

Jetpura* 

1010.0 

Meja Dam* 

700.0 

Gangapur* 

690.0 

Patan Tank* 

687.0 

Khari Bundh* 

640.0 

Sareri Dam* 

630.0 

Kothari* 

553.0 

Gulabpura* 

530.0 

Ummedsagar* 

499.0 

Agucha* 

494.0 


























































































































































District 


Bhilwara 


Chittorgarh 


Dausa 


Dholpur 


Dungarpur 


Jaipur 


Jalore 


Jhalawar 


Jodhpur 


Name of Station 

■KM 

Naharsagar* 

494.0 

Arwar Dam* 

459.0 

Chandrabhaga* 

302.0 

Gararda* 

622.0 

Bundi* 

608.0 

Abheypura* 

605.0 

Bardha Dam* 

577.0 

Chanda Ka Talab* 

552.0 

Gudha Dam* 

491.0 

Orai Dam* 

897.0 

Bhopalsagar* 

865.0 

Kapasan* 

824.0 

Gambhiri Dam* 

754.0 

Badgaon* 

691.0 

Bassi Dam* 

672.0 

Wagan Dam* 

648.0 

Sandesar* 

600.0 

Matrikundia* 

466.0 

Lalsot* 

961.0 

Rahuwas* 

653.0 

Mahuwa* 

569.0 

Morel Dam* 

514.0 

Redia Dam* 

507.0 

Sainthal Sagar* 

484.0 

Bandikui* 

470.0 

Baswa* 

447.0 

Sikrai* 

435.0 

Bari* 

474.0 

Urmilasagar* 

456.0 

Talabsahi* 

423.0 

Angai* 

410.0 

Rajakhera* 

363.0 

Baseri* 

360.0 

Dholpur* 

360.0 

Sepau* 

351.0 

Som Kamala Amba* 

483.6 

Ramgarh Dam* 

637.0 

Kanota* 

499.0 

Naraina* 

487.0 

Jaipur* (IDR) 

459.7 

Phagi* 

449.0 

Taskola* 

379.0 

Chhaparwara* 

345.0 

Bankli* 

368.0 

Bhimsagar* 

827.0 

Chappi Dam* 

807.0 

Kalisindh* 

735.2 

Raipur* 

724.0 

Chauli Dam* 

688.0 

Birai* 

417.0 

Jaliwara* 

397.0 

Jodhpur* 

369.8 
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District 


Name of Station 


Jodhpur 


Karauli 


Nagaur 


Pali 


Partapgarh 


Rajsamand 


Sawai Madhopur 


Surpura* 


Jaswantsagar* 


Juggar Dam* 


Kalisil* 


Sri Mahaveerji* 


Panchana Dam* 


Rawatbhata* 


Alnia Dam* 


Darra Colony* 


Kota Barrage* 


Sawan Bhado* 


Jawaharsagar* 


Gandhi Sagar* 


Harsor* 


Mithri* 


Girinanda* 


Sadri* 


Dantiwara* 


Kot* 


Phulad* 


Kana* 


Sardarsamand* 


Kharda* 


Raipur Luni* 


Gajnai* 


Hemawas* 


Baniawas* 


Kantaliya* 


Giroliya* 


Phutiya* 


Sriyari* 


Rajsagar Chopra* 


Jograwas* 


Takhatgarh* 


K. Bankli* 


Sindroo* 


Jakham Dam* 


Dhariawad* 


Gadola* 


Chikliawas* 


Bharai* 


Nandsamand* 


Rajsamand* 


Pancholas* 


Dheel* 


Bhadoti* 


Mansarowar* 


Deopura* 


Morasagar* 


Sikar* 


Raipur Patan* 


Ora Tank* 
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Annexure-"B" 

STATEMENT SHOWING OF TOTAL RAINFALL DATA RECORDED AT ALL 


TEHSIL / SUB-TEHSIL RAINGAUGE STATIONS FROM 01.06.2014 TO 30.09.2014 


ALONGWITH NORMAL AND PERCENTAGE DEVIATION FROM NORMAL FIGURES 


District 




Normal 

Actual 

Deviation 


mm 

mm 

% 

Bhinai 

429.60 

880.00 

104.84 

Beawar 

429.60 

835.00 

94.37 

Sarwar 

429.60 

704.00 

63.87 

Mangliawas 

429.60 

673.00 

56.66 

Pisagan 

429.60 

634.00 

47.58 

Nasirabad 

429.60 

602.00 

40.13 

Roopangarh 

429.60 

547.00 

27.33 

Arai 

429.60 

534.00 

24.30 

Goela 

429.60 

530.00 

23.37 

Ajmer 

429.60 

525.00 

22.21 

Masuda 

429.60 

519.00 

20.81 

Srinagar 

429.60 

501.00 

16.62 

Kishangarh 

429.60 

459.00 

6.84 

Vijainagar 

429.60 

439.00 

2.19 

Pushkar 

429.60 

421.00 

-2.00 

Tatgarh 

429.60 

419.00 

-2.47 

Sawar 

429.60 

366.25 

-14.75 

Jawaja 

429.60 

345.00 

-19.69 

Kekri 

429.60 

341.00 

-20.62 

Gegal 

429.60 

272.00 

-36.69 

20 

429.60 

527.31 

22.74 

Kotkasim 

555.30 

563.00 

1.39 

Rajgarh 

555.30 

526.00 

-5.28 

Govindgarh 

555.30 

508.00 

-8.52 

Kishangarh Bas 

555.30 

505.00 

-9.06 

Alwar 

555.30 

490.00 

-11.76 

Bansur 

555.30 

470.00 

-15.36 

Mandawar 

555.30 

428.00 

-22.92 

Thanagaji 

555.30 

381.00 

-31.39 

Bahadurpur 

555.30 

372.00 

-33.01 

Ramgarh 

555.30 

360.00 

-35.17 

Kathumar 

555.30 

350.00 

-36.97 

Malakhera 

555.30 

336.00 

-39.49 

Behroad 

555.30 

318.00 

-42.73 

Laxmangarh 

555.30 

317.00 

-42.91 

Tijara 

555.30 

293.00 

-47.24 

Neemrana 

555.30 

204.00 

-63.26 

Tapukra 

555.30 

169.00 

-69.57 

17 

555.30 

387.65 

-30.19 

Kushalgarh 

831.80 

830.00 

-0.22 

Bagidora 

831.80 

813.00 

-2.26 


33 





























































































































































































District 



Banswara Average 


Baran 



Baran Average 


Banner 



Barmer Average 


Bharatpur 




Normal 

Actual 

Deviation 


mm 

mm 

% 

Sajjangarh 

831.80 

783.00 

-5.87 

Shergarh 

831.80 

773.00 

-7.07 

Danpur 

831.80 

662.00 

-20.41 

Banswara 

831.80 

654.00 

-21.38 

Ghatol 

831.80 

654.00 

-21.38 

Bhungra 

831.80 

651.00 

-21.74 

Kesharpura 

831.80 

599.00 

-27.99 

Sallopat 

831.80 

598.00 

-28.11 

Jagpura 

831.80 

542.00 

-34.84 

Arthuna 

831.80 

519.00 

-37.61 

Garhi 

831.80 

519.00 

-37.61 

Loharia 

831.80 

449.00 

-46.02 

14 

831.80 

646.14 

-22.32 

Atru 

792.20 

1181.00 

49.08 

Mangrol 

792.20 

1085.00 

36.96 

Shabad 

792.20 

1069.00 

34.94 

Baran 

792.20 

1016.00 

28.25 

Kishanganj 

792.20 

1009.00 

27.37 

Antah 

792.20 

976.00 

23.20 

Chabra 

792.20 

957.00 

20.80 

Chhipabarod 

792.20 

872.00 

10.07 

8 

792.20 

1020.63 

28.83 

Siwana 

243.40 

430.00 

76.66 

Balotra 

243.40 

338.00 

38.87 

Gudhamalani 

243.40 

261.00 

7.23 

Sindhri 

243.40 

257.00 

5.59 

Pachpadra 

243.40 

254.00 

4.35 

Dhorimana 

243.40 

242.00 

-0.58 

Barmer 

243.40 

228.00 

-6.33 

Chohtan 

243.40 

198.00 

-18.65 

Sendwa 

243.40 

185.00 

-23.99 

Baitu 

243.40 

166.00 

-31.80 

Sheo 

243.40 

164.00 

-32.62 

Gida 

243.40 

131.00 

-46.18 

Ramsar 

243.40 

75.00 

-69.19 

Gadra road 

243.40 

26.00 

-89.32 

14 

243.40 

211.07 

-13.28 

Bayana 

557.60 

596.00 

6.89 

Nagar 

557.60 

557.00 

-0.11 

Bair 

557.60 

463.00 

-16.97 

Roopwas 

557.60 

457.00 

-18.04 

Deeg 

557.60 

442.00 

-20.73 

Kaman 

557.60 

442.00 

-20.73 

Kumbher 

557.60 

440.00 

-21.09 

Nadbai 

557.60 

409.00 

-26.65 

Bhusawar 

557.60 

401.00 

-28.08 

Bharatpur 

557.60 

384.00 

-31.13 


34 


















































































































































































































District 


Bharatpur Average 


Bhilwara 



Bhilwara Average 


Bikaner 



Bikaner Average 


Bundi 



Bundi Average 


Chittorgarh 




Normal 

Actual 

Deviation 


mm 

mm 

% 

Pahari 

557.60 

245.00 

-56.06 

11 

557.60 

439.64 

-21.16 

Bijolia 

580.90 

1090.00 

87.64 

Mandalgarh 

580.90 

934.00 

60.78 

Badnor 

580.90 

760.00 

30.83 

Mandal 

580.90 

730.00 

25.67 

Bhilwara 

580.90 

722.00 

24.29 

Hurda 

580.90 

714.00 

22.91 

Kachola 

580.90 

701.00 

20.67 

Sahada 

580.90 

664.00 

14.31 

Bagor 

580.90 

653.00 

12.41 

Jahajpur 

580.90 

652.00 

12.24 

Phuliya Kala 

580.90 

614.00 

5.70 

Asind 

580.90 

611.00 

5.18 

Paroli 

580.90 

600.00 

3.29 

Shahpura 

580.90 

582.00 

0.19 

Kotri 

580.90 

578.00 

-0.50 

Gayangarh 

580.90 

568.00 

-2.22 

Rupaheli 

580.90 

561.00 

-3.43 

Shakargarh 

580.90 

533.00 

-8.25 

Banera 

580.90 

523.00 

-9.97 

Hammergarh 

580.90 

499.00 

-14.10 

Raipur 

580.90 

497.00 

-14.44 

Karoikala 

580.90 

482.00 

-17.03 

Dabla 

580.90 

451.00 

-22.36 

Kareda 

580.90 

448.00 

-22.88 

Sambhugarh 

580.90 

419.00 

-27.87 

Mokhunda 

580.90 

401.00 

-30.97 

26 

580.90 

614.88 

5.85 

Nokha 

228.70 

305.00 

33.36 

Dungargarh 

228.70 

290.00 

26.80 

Chattargarh 

228.70 

231.00 

1.01 

Pugal 

228.70 

228.00 

-0.31 

Khajuwala 

228.70 

227.00 

-0.74 

Bikaner 

228.70 

219.00 

-4.24 

Kolayat 

228.70 

169.00 

-26.10 

Lunkaransar 

228.70 

107.00 

-53.21 

8 

228.70 

222.00 

-2.93 

Keshavrai Patan 

655.90 

827.00 

26.09 

Indergarh 

655.90 

770.00 

17.40 

Hindoli 

655.90 

677.00 

3.22 

Nainwa 

655.90 

623.00 

-5.02 

Bundi 

655.90 

620.00 

-5.47 

Talera 

655.90 

591.00 

-9.89 

6 

655.90 

684.67 

4.39 

Nimbahera 

709.70 

995.00 

40.20 

Bhadesar 

709.70 

928.00 

30.76 
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District 



Chittorgarh Average 


Churu 



Churu Average 


Dausa 


Dausa Average 


Dholpur 


Dholpur Average 


|Dungarpur 


Name of Station 


Bhaisroadgarh 


Dungla 


Begun 


Badisadri 


Bhopalsagar 


Gangrar 


Chittorgarh 


Kapasan 


Rashrni 


11 


Sujangarh 


Rajgarh 


Taranagar 


Churu 


Sardarsahar 


Ratangarh 


6 


Normal 


709.70 


Deviation 



709.70 


709.70 


709.70 


709.70 


709.70 


709.70 


709.70 


709.70 


757.00 


754.00 


732.00 


700.00 


627.00 


786.36 



Lalsot 


Lawan 


Mahuwa 


Nangal Rajaawatan 


Baswa 


Sikrai 


Dausa 



Baseri 


Bari 


Dholpur 


Sirmathura 


Rajakhera 


Sepau 



Dungarpur 


Chikhli 


Dhambola 


Kanba 


Galiakot 


Aspur 


Sagwara 


Sabi a 


Venja 


Ganeshpur 


Nithauwa 


Dungarpur Average 


Ganganagar 


Ganganagar 




313.70 


313.70 


313.70 


313.70 


313.70 


313.70 


313.70 


612.10 


612.10 


612.10 


612.10 


612.10 


612.10 


612.10 


612.10 


650.00 


650.00 


650.00 


650.00 


650.00 


650.00 


650.00 


637.80 


637.80 


637.80 


637.80 


637.80 


637.80 


637.80 


637.80 


637.80 


637.80 


637.80 


637.80 


637.80 


201.40 


402.00 


400.00 


395.00 


386.00 


312.00 


283.00 


363.00 


964.00 


700.00 


591.00 


508.00 


502.00 


491.00 


384.00 


591.43 


765.00 


526.00 


488.00 


454.00 


363.00 


351.00 


491.17 


794.00 


748.00 


655.00 


635.00 


628.00 


602.00 


591.00 


555.00 


547.00 


536.00 


486.00 


413.00 


599.17 


363.00 




-1.37 


-11.65 


10.80 





-30.15 


-44.15 


-46.00 


-24.44 
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District 



Ganganagar Average 


|Hanumangarh 


Name of Station 


Karanpur 


Padampur 


Raisinghnagar 


Gharsana 


Suratgarh 


Sri Bijainagar 


Anupgarh 


9 


Deviation 



Normal 


201.40 


201.40 


201.40 


201.40 


201.40 


201.40 


201.40 


195.00 


194.00 


155.00 


146.00 


259.56 



Nohar 


Bhadra 


Tibbi 


Pilibanga 


Sangria 


Rawatsar 


Hanumangarh 


Hanumangarh Average 


| Jaipur 



Jamuwa Ramgarh 


Chaksu 


Bassi 


Amer 


Sanganer 


Chomu 


Kotputli 


Jaipur 


Naraina 


Viratnagar 


Sambhar 


Phagi 


Mozmabad 


Shahpura 


Phulera 


Pawta 


Jaipur Average 


Jaisalmer 



Jaisalmer 


Pokaran 


Sam 


Fatehgarh 


Nokh 


Ramgarh 


Jaisalmer Average 


Jalore 


252.50 


252.50 


252.50 


252.50 


252.50 


252.50 


252.50 


252.50 


524.60 


524.60 


524.60 


524.60 


524.60 


524.60 


524.60 


524.60 


524.60 


524.60 


524.60 


524.60 


524.60 


524.60 


524.60 


524.60 


524.60 


158.40 


158.40 


158.40 


158.40 


158.40 


158.40 


158.40 


321.00 


316.00 


282.00 


263.00 


255.00 


252.00 


224.00 


273.29 


678.00 


621.00 


615.00 


535.00 


507.70 


492.00 


485.00 


464.00 


443.00 


438.00 


427.20 


415.00 


410.00 


391.00 


340.00 


316.00 


473.62 


119.00 


118.00 


109.00 


101.00 



Raniwara 


Jaswantpura 


Sayala 


Bhinmal 


Ahore 


Jalore 


Sanchore 


394.20 


394.20 


394.20 


394.20 


394.20 


394.20 


394.20 


534.00 


520.00 


380.00 


349.00 


267.80 


255.00 


220.00 


-27.51 





-25.51 


-31.19 


-36.24 


-55.81 


-79.80 


-42.23 


35.46 


31.91 


-3.60 


-32.06 


-35.31 


-44.19 
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District 


Jalore Average 


Jhalawar 


Jhalawar Average 


Jhunjhunu 


Jhunjhunu Average 


22 Jodhpur 


Jodhpur Average 


Karauli 


Karauli Average 


Kota 


Name of Station 


Bagoda 


Normal 


Deviation 



394.20 


394.20 


199.00 


340.60 



Aklera 


Asnawar 


Manohar Thana 


Jhalrapatan 


Jhalawar 


Bakani 


Pachpahar 


Khanpur 


Sunel 


Pirawa 


Gangdhar 


Dug 



Udaipurwati 


Malsisar 


Khetri 


Nawalgarh 


Buhana 


Chirwa 


Jhunjhunu 


Bilara 



Jodhpur 


Bhopalgarh 


Bawari 


peepad city 


Balesar 


Lohawat 


Phalodi 


Shergarh 


Bap 



Hindaun 


Karauli 


Todabhim 


Sapotra 


Mandrayal 


Nadoti 



Ramganjmandi 


Sangod 


Chechat 


Kan was 


855.10 


855.10 


855.10 


855.10 


855.10 


855.10 


855.10 


855.10 


855.10 


855.10 


855.10 


855.10 


855.10 


410.00 


410.00 


410.00 


410.00 


410.00 


410.00 


410.00 


410.00 


274.50 


274.50 


274.50 


274.50 


274.50 


274.50 


274.50 


274.50 


274.50 


274.50 


274.50 


274.50 


274.50 


637.40 


637.40 


637.40 


637.40 


637.40 


637.40 


637.40 


746.30 


746.30 


746.30 


746.30 


1070.00 


981.00 


923.00 


917.00 


899.00 


817.70 


787.00 


779.10 


726.00 


568.00 


526.00 


458.00 


787.65 


545.00 


487.00 


399.00 


398.00 


369.00 


336.00 


276.00 


401.43 


413.00 


383.00 


342.00 


331.00 


330.00 


298.00 


254.50 


234.00 


214.00 


202.00 


192.00 


113.00 


275.54 


741.00 


629.00 


473.00 


440.00 


416.00 


401.00 


516.67 


873.00 


855.00 


786.00 


768.00 


-49.52 


-13.60 





-14.75 


-22.04 


-26.41 


-30.05 


-58.83 



-34.73 


-37.09 


-18.94 


16.98 
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District 



Kota Average 


Nagaur 


Nagaur Average 


Pali 


Pali Average 


Partapgarh 


Partapgarh Average 


Rajsamand 


Rajsamand Average 


Sawai Madhopur 


Name of Station 


Ladpura 


Digod 


Mandana 


Pipalda 






Makxana 


Degana 


Parbatsar 


Ladnu 


Merta City 


Nawa 


Didwana 


Jayal 


Khivsar 


Nagaur 


10 


Desuri 


Marwar Junction 


Jaitaran 


Bali 


Sumerpur 


Sojat 


Rani 


Raipur 


Pali 


Rohat 


10 


Partapgarh 


Arnod 


Chhotisadri 


Dh aria wad 


Pipalkhunt 


5 


Kumbhalgarh 


Amet 


Rajsamand 


Deogarh 


Nathdwara 


Railmagra 


Bhim 



Sawai Madhopur 


Gangapur City 


Choth Ka Barwara 


Bonli 


Khandar 


Malarna Dungar 


Normal 


mm 


746.30 


746.30 


746.30 


746.30 


746.30 


348.50 


348.50 


348.50 


348.50 


348.50 


348.50 


348.50 


348.50 


348.50 


348.50 


348.50 


446.70 


446.70 


446.70 


446.70 


446.70 


446.70 


446.70 


446.70 


446.70 


446.70 


446.70 


845.80 


845.80 


845.80 


845.80 


845.80 


845.80 


506.00 


506.00 


506.00 


506.00 


506.00 


506.00 


506.00 


506.00 


664.00 


664.00 


664.00 


664.00 


664.00 


664.00 


Deviation 



597.00 


550.00 


718.75 


652.00 


486.00 


464.00 


423.00 


420.00 


403.00 


380.00 


348.00 


268.00 


266.00 


411.00 


680.00 


557.00 


532.00 


530.00 


501.00 


497.00 


475.00 


442.00 


420.00 


420.00 


505.40 


929.00 


712.00 


643.00 


641.00 


608.00 


706.60 


656.00 


555.00 


538.00 


514.00 


511.00 


502.00 


444.00 


531.43 


958.00 


707.00 


699.00 


678.00 


511.00 


486.00 



-23.10 


-23.67 


17.93 




-24.21 


-28.12 


-16.46 


29.64 


9.68 


6.32 




-23.04 


-26.81 
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District 



Sawai Madhopur Average 


Sikar 



Sikar Average 


Sirohi 



Sirohi Average 


Tonk 



Tonk Average 


| Udaipur 



Udaipur Average 


Grand Average 



Normal 

Actual 

Deviation 


mm 

mm 

% 

VajeerPur 

664.00 

478.00 

-28.01 

Bamanwas 

664.00 

457.00 

-31.17 

8 

664.00 

621.75 

-6.36 

Ramgarh sekhawati 

402.50 

706.00 

75.40 

Khandela 

402.50 

615.00 

52.80 

Neem Ka Thana 

402.50 

553.00 

37.39 

Srimadhopur 

402.50 

504.00 

25.22 

Danta Ramgarh 

402.50 

472.00 

17.27 

Fatehpur 

402.50 

357.00 

-11.30 

Laxmangarh 

402.50 

342.00 

-15.03 

Sikar 

402.50 

295.00 

-26.71 

8 

402.50 

480.50 

19.38 

Mount Abu 

868.60 

1185.60 

36.50 

Aburoad 

868.60 

834.00 

-3.98 

Reodar 

868.60 

590.00 

-32.07 

Pindwara 

868.60 

477.00 

-45.08 

Sirohi 

868.60 

387.60 

-55.38 

Sheoganj 

868.60 

309.60 

-64.36 

6 

868.60 

630.63 

-27.40 

Deoli 

566.00 

891.00 

57.42 

Todaraisingh 

566.00 

793.00 

40.11 

Tonk 

566.00 

760.00 

34.28 

Peeplu 

566.00 

711.00 

25.62 

Malpura 

566.00 

697.00 

23.14 

Niwai 

566.00 

638.00 

12.72 

Aligarh 

566.00 

614.00 

8.48 

Nagar Fort 

566.00 

559.00 

-1.24 

8 

566.00 

707.88 

25.07 

Vallabhnagar 

591.30 

933.00 

57.79 

Lasariya 

591.30 

827.00 

39.86 

Kotra 

591.30 

797.00 

34.79 

Rishabdev 

591.30 

777.00 

31.41 

Gogunda 

591.30 

724.00 

22.44 

Salumbar 

591.30 

715.00 

20.92 

Udaipur Girwa 

591.30 

661.00 

11.79 

Mavli 

591.30 

660.00 

11.62 

Kherwara 

591.30 

633.00 

7.05 

Jhadol 

591.30 

570.00 

-3.60 

Sarara 

591.30 

557.00 

-5.80 

11 

591.30 

714.00 

20.75 

330 

530.08 

518.69 

-0.76 
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Annexure-"C" 

LIST OF TEHSILS AND SUB-TEHSILS UNDER DEFICIT/SCANTY 

RAINFALL CATEGORIES 
DEFICIT f-1 20% TO f-1 59% OF NORMAL DATA 


S. No. 

District 

2013 

2014 

Rain Gauge 
Stations 

deviation % 

Rain Gauge 
Stations 

deviation % 

1 

Ajmer 

Gegal 

-45.07 

Gegal 

-36.69 

Kekri 

-20.62 

2 

Alwar 

Tapukra 

-52.10 

Tijara 

-47.24 

Neemrana 

-43.81 

Laxmangarh 

-42.91 


Behroad 

-42.73 

Malakhera 

-39.49 

Kathumar 

-36.97 

Ramgarh 

-35.17 

Bahadurpur 

-33.01 

Thanagaji 

-31.39 

Mandawar 

-22.92 

3 

Banswara 

NIL 

Loharia 

-46.02 

Arthuna 

-37.61 

Garhi 

-37.61 

Jagpura 

-34.84 

Sallopat 

-28.11 

Kesharpura 

-27.99 

Bhungra 

-21.74 

Banswara 

-21.38 

Ghatol 

-21.38 

Danpur 

-20.41 

1 

Barmer 

Baitu 

-28.92 

Gida 

-46.18 

Sheo 

-32.62 

Baitu 

-31.80 

Sendwa 

-23.99 

5 

Bharatpur 

Pahari 

-40.28 

Pahari 

-56.06 

Bharatpur 

-31.13 

Bhusawar 

-28.08 

Nadbai 

-26.65 

Kumbher 

-21.09 

Deeg 

-20.73 

Kaman 

-20.73 

6 

Bhilwara 

Hurda 

-23.39 

Mokhunda 

-30.97 









































































































2013 

2014 

S. No. 

District 

Rain Gauge 
Stations 

deviation % 

Rain Gauge 
Stations 

deviation % 


Bhilwara 

Paroli 

-20.98 

Sambhugarh 

-27.87 





Kareda 

-22.88 





Dabla 

-22.36 

7 

Bikaner 

Chattargarh 

-58.46 

Lunkaransar 

-53.21 



Kolayat 

-49.28 

Kolayat 

-26.10 


Pugal -48.40 

Lunkaransar -22.61 


8 

Dausa 

NIL 

Dausa 

-37.27 

9 

Dholpur 


Sepau 

-46.00 



NIL 

Rajakhera 

-44.15 

Sirmathura 

-30.15 


Dholpur 

-24.92 

10 

Dungarpur 

NIL 

Nithauwa 

Ganeshpur 

-35.25 

-23.80 

11 

Ganganagar 

NIL 

Anupgarh 

-27.51 



Sri Bijainagar 

-23.04 

12 

Hanumangarh 

Hanumangarh 

Tibbi 

-39.80 

-34.65 

NIL 

13 

Jaipur 

Dudu (Mozmabad) 

-50.44 

Pawta 

-39.76 





Phulera 

-35.19 

Shahpura 

-25.47 

Mozmabad 

-21.85 

Phagi 

-20.89 

14 

Jaisalmer 


Nokh 

-55.81 



Fatehgarh 

-36.24 

NIL 

Sam 

-31.19 


Pokaran 

-25.51 

Jaisalmer 

-24.87 

15 

Jalore 


Bagoda 

-49.52 



NIL 

Sanchore 

-44.19 

Jalore 

-35.31 


Ahore 

-32.06 

16 

Jhalawar 


Dug 

-46.44 



Ni 

1 

Gangdhar 

-38.49 


Pirawa 

-33.58 

17 

Jhunjhunu 

Nil 

Jhunjhunu 

-32.68 

18 

Jodhpur 

Nil 

Bap 

-58.83 
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S. No. 

District 

2013 

2014 

Rain Gauge 
Stations 

deviation % 

Rain Gauge 
Stations 

deviation % 


Jodhpur 



Shergarh 

-30.05 



Ni 

1 

Phalodi 

-26.41 





Lohawat 

-22.04 

19 

Karauli 



Nadoti 

-37.09 



XTi 

1 

Mandrayal 

-34.73 



INI 

I 

Sapotra 

-30.97 





Todabhim 

-25.79 

20 

Kota 

XTi 

i 

Pipalda 

-26.30 



INI 

I 

Mandana 

-20.01 

21 

Nagaur 

Mi 


Nagaur 

-23.67 





Khivsar 

-23.10 

22 

Pali 

Sojat 

-23.89 

NIL 

23 

Pratapgarh 



Pipalkhunt 

-28.12 



Ni 

1 

Dh aria wad 

-24.21 





Chhotisadri 

-23.98 

24 

Sawai Madhopur 



Bamanwas 

-31.17 



XTi 

1 

VajeerPur 

-28.01 



INI 

I 

Malarna Dungar 

-26.81 





Khandar 

-23.04 

25 

Sikar 

Danta Ramgarh 

-34.66 

Sikar 

-26.71 

26 

Sirohi 

Sheoganj 

-59.68 

Sirohi 

-55.38 



Sirohi 

-54.48 

Pindwara 

-45.08 



Pindwara 

-50.73 

Reodar 

-32.07 


SCANTY: (-)60% OR LESS OF NORMAL RAINFALL DATA 


1 

Alwar 

NIL 

Tapukra 

-69.57 



Neemrana 

-63.26 

2 

Barmer 

NIL 

Gadra road 

-89.32 



Ramsar 

-69.19 

3 

Jaisalmer 

NIL 

Ramgarh 

-79.80 

4 

Sirohi 

NIL 

Sheoganj 

-64.36 
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Annexure -"D" 


DISTRICT WISE POSITION OF RAINFALL CONDITIONS IN 

TEHSILS AND SUB TEHSILS YEAR 2014 


S.No. 

District 

Total 

No. of Tehsils / Sub Tehsils 

Abnormal 
60% or more 

Excess 
20% to 59% 

Normal 

19% to (-)l 9% 

Deficit 

(-)20% to (-)59% 

1 

Bikaner 

8 

0 

2 

4 

2 

2 

Churu 

6 

0 

4 

2 

0 

3 

Sri Ganganagar 

9 

4 

0 

3 

2 

4 

Hanumangarh 

7 

0 

2 

5 

0 

BIKANER DIVISION 

30 

4 

8 

14 

4 

1 

Barmer 

14 

1 

1 

6 

4 

2 

Jaisalmer 

6 

0 

0 

0 

5 

3 

Jalore 

8 

0 

2 

2 

4 

4 

Jodhpur 

12 

0 

5 

3 

4 

5 

Pali 

10 

0 

2 

8 

0 

6 

Sirohi 

6 

0 

1 

1 

3 

JODHPUR DIVISION 

56 

1 

11 

20 

20 

1 

Ajmer 

20 

3 

8 

7 

2 

2 

Bhilwara 

26 

2 

5 

15 

4 

3 

Nagaur 

10 

1 

4 

3 

2 

4 

Tonk 

8 

0 

5 

3 

0 

AJMER DIVISION 

64 

6 

22 

28 

8 

1 

Bharatpur 

11 

0 

0 

4 

7 

2 

Dholpur 

6 

0 

0 

2 

4 

3 

Karauli 

6 

0 

0 

2 

4 

4 

Sawai Madhopur 

8 

0 

1 

3 

4 

BHARATPUR DIVISION 

31 

0 

1 

11 

19 

1 

Alwar 

17 

0 

0 

6 

9 

2 

Dausa 

7 

0 

1 

5 

1 

3 

Jaipur 

16 

0 

1 

10 

5 

4 

Jhunjhunu 

7 

0 

1 

5 

1 

5 

Sikar 

8 

1 

3 

3 

1 

JAIPUR DIVISION 

55 

1 

6 

29 

17 

1 

Baran 

8 

0 

7 

1 

0 

2 

Bundi 

6 

0 

1 

5 

0 

3 

Jhalawar 

12 

0 

1 

8 

3 

4 

Kota 

8 

0 

0 

6 

2 

KOTA DIVISION 

34 

0 

9 

20 

5 

1 

Banswara 

14 

0 

0 

4 

10 

2 

Chittorgarh 

11 

0 

2 

9 

0 

3 

Dungarpur 

12 

0 

1 

9 

2 

4 

Pratapgarh 

5 

0 

0 

2 

3 

5 

Rajsamand 

7 

0 

1 

6 

0 

6 

Udaipur 

11 

0 

6 

5 

0 

UDAIPUR DIVISION 

60 

0 

10 

35 

15 

WHOLE RAJASTHAN 

330 

12 

67 

157 

88 



Scanty 
(-)60% or less 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


6 


























































































































































































































































































































Annexure -"E r 


FORTNIGHTLY ACTUAL RAINFALL DATA OF TEHSILS / SUB TEHSILS 


YEAR 2014 




Name 

of 

District 


1 |Ajmer 


2 Alwar 


Name of Station 


Bhinai 


Beawar 


Sarwar 


Mangliawas 


Pisagan 


Nasirabad 


Roopangarh 


3 Banswara 


Ajmer 


Masuda 


Srinagar 


Kishangarh 


Vijainagar 


Pushkar 


Tatgarh 


Sawar 


Jawaja 


Kekri 


Gegal 


Kotkasim 


Rajgarh 


Govindgarh 


Kishangarh Bas 


Alwar 


Bansur 


Mandawar 


Thanagaji 


Bahadurpur 


Ramgarh 


Kathumar 


Malakhera 


Behroad 


Laxmangarh 


Tijara 


Neemrana 


Tapukra 


Kushalgarh 


Normal 

Rainfall 

1st 

June 

to 

30th 

Sept. 


429.6 



August | Sept. 

Total 

1 16 1st June to 

to to 30th Sept. 
15 30 2014 



45 


































































































































































































































































































































































































































































Name 

of 

District 


Baran 


5 Barmer 


6 | Bharatpur 



Normal 

June 

July 

August 

Sept. 



Rainfall 









Total 

Name of Station 

1st 

June 

1 

16 

1 

16 

1 

16 

1 

16 

1st June to 


to 

30th 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

30th Sept. 


15 

30 

15 

31 

15 

31 

15 

30 

2014 


Sept. 










Bagidora 

831.8 

0 

0 

58 

257 

213 

44 

241 

0 

813.0 

Sajjangarh 

831.8 

0 

0 

13 

229 

101 

75 

365 

0 

783.0 

Shergarh 

831.8 

0 

0 

20 

238 

193 

20 

302 

0 

773.0 

Danpur 

831.8 

0 

0 

8 

303 

93 

39 

219 

0 

662.0 

Banswara 

831.8 

0 

0 

43 

218 

100 

42 

251 

0 

654.0 

Ghatol 

831.8 

0 

0 

5 

270 

97 

94 

188 

0 

654.0 

Bhungra 

831.8 

0 

0 

3 

337 

75 

22 

214 

0 

651.0 

Kesharpura 

831.8 

0 

0 

5 

205 

162 

41 

186 

0 

599.0 

Sallopat 

831.8 

0 

0 

7 

113 

47 

101 

330 

0 

598.0 

Jagpura 

831.8 

0 

0 

53 

180 

69 

63 

177 

0 

542.0 

Arthuna 

831.8 

0 

0 

9 

127 

96 

41 

246 

0 

519.0 

Garhi 

831.8 

0 

0 

39 

168 

59 

39 

214 

0 

519.0 

Loharia 

831.8 

0 

0 

30 

117 

32 

78 

192 

0 

449.0 

Atru 

792.2 

15 

30 

43 

263 

605 

117 

108 

0 

1181.0 

Mangrol 

792.2 

9 

0 

13 

406 

408 

44 

166 

39 

1085.0 

Shabad 

792.2 

0 

13 

28 

469 

467 

13 

79 

0 

1069.0 

Baran 

792.2 

11 

30 

6 

268 

565 

39 

97 

0 

1016.0 

Kishanganj 

792.2 

14 

0 

33 

269 

562 

15 

107 

9 

1009.0 

Antah 

792.2 

0 

15 

49 

202 

483 

8 

219 

0 

976.0 

Chabra 

792.2 

8 

13 

50 

368 

400 

23 

95 

0 

957.0 

Chhipabarod 

792.2 

32 

13 

32 

276 

361 

27 

131 

0 

872.0 

Siwana 

243.4 

0 

0 

0 

92 

74 

23 

241 

0 

430.0 

Balotra 

243.4 

0 

0 

0 

69 

69 

5 

195 

0 

338.0 

Gudhamalani 

243.4 

0 

0 

0 

140 

24 

0 

97 

0 

261.0 

Sindhri 

243.4 

0 

0 

0 

101 

81 

0 

75 

0 

257.0 

Pachpadra 

243.4 

0 

0 

0 

63 

48 

5 

138 

0 

254.0 

Dhorimana 

243.4 

0 

0 

0 

185 

11 

0 

46 

0 

242.0 

Barmer 

243.4 

10 

0 

0 

104 

43 

0 

71 

0 

228.0 

Chohtan 

243.4 

15 

0 

0 

53 

24 

0 

106 

0 

198.0 

Sendwa 

243.4 

11 

0 

0 

13 

14 

3 

144 

0 

185.0 

Baitu 

243.4 

0 

0 

0 

44 

41 

16 

65 

0 

166.0 

Sheo 

243.4 

9 

0 

0 

92 

26 

0 

37 

0 

164.0 

Gida 

243.4 

0 

0 

0 

57 

34 

5 

35 

0 

131.0 

Ramsar 

243.4 

0 

0 

0 

5 

1 

36 

33 

0 

75.0 

Gadra road 

243.4 

0 

0 

0 

0 

20 

0 

6 

0 

26.0 

Bayana 

557.6 

0 

102 

13 

154 

148 

39 

140 

0 

596.0 

Nagar 

557.6 

0 

186 

37 

115 

64 

50 

105 

0 

557.0 

Bair 

557.6 

0 

31 

22 

164 

121 

8 

115 

2 

463.0 

Roopwas 

557.6 

3 

20 

53 

148 

156 

3 

74 

0 

457.0 

Deeg 

557.6 

5 

69 

64 

125 

64 

20 

95 

0 

442.0 

Kaman 

557.6 

0 

23 

12 

52 

243 

14 

98 

0 

442.0 

Kumbher 

557.6 

3 

94 

57 

41 

177 

1 

67 

0 

440.0 


46 










































































































































































































































































































































































































































































































Name 

of 

District 


7 Bhilwara 


8 Bikaner 


g Bundi 



Normal 

June 

July 

August 

Sept. 



Rainfall 









Total 

Name of Station 

1st 

June 

1 

16 

1 

16 

1 

16 

1 

16 

1st June to 


to 

30th 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

30th Sept. 


15 

30 

15 

31 

15 

31 

15 

30 

2014 


Sept. 










Nadbai 

557.6 

D 

99 

59 

86 

114 

7 

35 

5 

409.0 

Bhusawar 

557.6 

0 

62 

4 

113 

126 

14 

81 

1 

401.0 

Bharatpur 

557.6 

0 

47 

40 

95 

131 

20 

51 

0 

384.0 

Pahari 

557.6 

D 

18 

9 

34 

102 

5 

73 

0 

245.0 

Bijolia 

580.9 

7 

31 

34 

133 

720 

29 

136 

0 

1090.0 

Mandalgarh 

580.9 

0 

33 

54 

196 

507 

6 

138 

0 

934.0 

Badnor 

580.9 

0 

2 

49 

382 

228 

6 

93 

0 

760.0 

Mandal 

580.9 

13 

9 

27 

211 

298 

82 

90 

0 

730.0 

Bhilwara 

580.9 

3 

0 

53 

203 

242 

68 

153 

0 

722.0 

Hurda 

580.9 

3 

14 

44 

163 

387 

0 

103 

0 

714.0 

Kachola 

580.9 

0 

0 

35 

282 

299 

7 

78 

0 

701.0 

Sahada 

580.9 

0 

0 

21 

162 

246 

95 

140 

0 

664.0 

Bagor 

580.9 

0 

3 

9 

297 

211 

15 

118 

0 

653.0 

Jahajpur 

580.9 

7 

0 

21 

127 

394 

2 

101 

0 

652.0 

Phuliya Kala 

580.9 

0 

28 

88 

129 

301 

9 

59 

0 

614.0 

Asind 

580.9 

0 

30 

74 

175 

260 

2 

70 

0 

611.0 

Paroli 

580.9 

D 

11 

46 

139 

279 

23 

98 

0 

600.0 

Shahpura 

580.9 

0 

5 

111 

85 

266 

23 

92 

0 

582.0 

Kotri 

580.9 

0 

46 

45 

93 

306 

12 

76 

0 

578.0 

Gayangarh 

580.9 

0 

0 

23 

272 

193 

0 

80 

0 

568.0 

Rupaheli 

580.9 

0 

3 

57 

91 

306 

3 

101 

0 

561.0 

Shakargarh 

580.9 

0 

0 

34 

72 

354 

0 

73 

0 

533.0 

Banera 

580.9 

0 

0 

20 

119 

250 

37 

97 

0 

523.0 

Hammergarh 

580.9 

0 

0 

42 

134 

192 

28 

103 

0 

499.0 

Raipur 

580.9 

8 

0 

14 

122 

190 

55 

108 

0 

497.0 

Karoikala 

580.9 

0 

0 

22 

106 

195 

22 

137 

0 

482.0 

Dabla 

580.9 

0 

0 

70 

97 

232 

0 

52 

0 

451.0 

Kareda 

580.9 

11 

0 

8 

109 

283 

0 

37 

0 

448.0 

Sambhugarh 

580.9 

0 

3 

51 

91 

167 

16 

91 

0 

419.0 

Mokhunda 

580.9 

6 

2 

52 

57 

126 

37 

121 

0 

401.0 

Nokha 

228.7 

2 

20 

0 

102 

45 

35 

101 

0 

305.0 

Dungargarh 

228.7 

7 

19 

4 

137 

46 

2 

75 

0 

290.0 

Chattargarh 

228.7 

D 

10 

10 

58 

28 

50 

71 

0 

231.0 

Pugal 

228.7 

0 

7 

23 

56 

32 

26 

84 

0 

228.0 

Khajuwala 

228.7 

0 

0 

54 

61 

39 

28 

45 

0 

227.0 

Bikaner 

228.7 

0 

63 

14 

20 

42 

7 

73 

0 

219.0 

Kolayat 

228.7 

0 

23 

5 

79 

0 

30 

32 

0 

169.0 

Lunkaransar 

228.7 

0 

15 

3 

39 

16 

0 

34 

0 

107.0 

Keshavrai Patan 

655.9 

15 

21 

25 

132 

436 

49 

149 

0 

827.0 

Indergarh 

655.9 

6 

22 

4 

211 

443 

0 

84 

0 

770.0 

Hindoli 

655.9 

10 

0 

11 

92 

485 

10 

69 

0 

677.0 

Nainwa 

655.9 

10 

22 

0 

90 

442 

10 

49 

0 

623.0 
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Name 

of 

District 


1 o | Chittorgarh 


11 Churu 


12 Dausa 


13 |Dholpur 


14 |Dungarpur 



Normal 

June 

July 

August 

Sept. 



Rainfall 









Total 

Name of Station 

1st 

June 

1 

16 

1 

16 

1 

16 

1 

16 

1st June to 


to 

30th 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

30th Sept. 


15 

30 

15 

31 

15 

31 

15 

30 

2014 


Sept. 










Bundi 

655.9 

10 

0 

37 

69 

335 

88 

81 

0 

620.0 

Talera 

655.9 

21 

10 

32 

91 

347 

27 

63 

0 

591.0 

Nimbahera 

709.7 

0 

0 

20 

362 

409 

20 

184 

0 

995.0 

Bhadesar 

709.7 

0 

0 

12 

326 

363 

21 

206 

0 

928.0 

Bhaisroadgarh 

709.7 

12 

7 

54 

168 

403 

6 

189 

0 

839.0 

Dungla 

709.7 

6 

0 

20 

290 

147 

71 

254 

0 

788.0 

Begun 

709.7 

8 

3 

46 

260 

341 

17 

91 

0 

766.0 

Badisadri 

709.7 

0 

0 

26 

300 

158 

41 

239 

0 

764.0 

Bhopalsagar 

709.7 

0 

0 

16 

221 

249 

60 

208 

3 

757.0 

Gangrar 

709.7 

0 

3 

49 

231 

322 

3 

146 

0 

754.0 

Chittorgarh 

709.7 

0 

0 

9.5 

245 

326.5 

4 

147 

0 

732.0 

Kapasan 

709.7 

1 

0 

23 

194 

266 

36 

180 

0 

700.0 

Rashmi 

709.7 

0 

0 

26 

232 

217 

50 

102 

0 

627.0 

Sujangarh 

313.7 

6 

39 

28 

155 

76 

0 

98 

0 

402.0 

Rajgarh 

313.7 

52 

26 

1 

185 

52 

6 

78 

0 

400.0 

Taranagar 

313.7 

53 

24 

4 

126 

21 

42 

125 

0 

395.0 

Churu 

313.7 

16 

23 

21 

163 

58 

14 

91 

0 

386.0 

Sardarsahar 

313.7 

2 

18 

2 

157 

9 

0 

124 

0 

312.0 

Ratangarh 

313.7 

0 

31 

45 

122 

24 

27 

34 

0 

283.0 

Lalsot 

612.1 

0 

26 

0 

45 

794 

8 

91 

0 

964.0 

Lawan 

612.1 

0 

6 

13 

110 

340 

60 

171 

0 

700.0 

Mahuwa 

612.1 

18 

26 

54 

98 

230 

17 

148 

0 

591.0 

Nangal Rajaawatan 

612.1 

0 

34 

7 

55 

281 

29 

102 

0 

508.0 

Baswa 

612.1 

49 

20 

28 

73 

196 

18 

118 

0 

502.0 

Sikrai 

612.1 

11 

21 

2 

146 

171 

46 

94 

0 

491.0 

Dausa 

612.1 

0 

18 

4 

113 

126 

25 

96 

2 

384.0 

Baseri 

650.0 

2 

37 

2 

110 

452 

22 

140 

0 

765.0 

Bari 

650.0 

5 

69 

15 

74 

176 

38 

144 

5 

526.0 

Dholpur 

650.0 

2 

30 

12 

80 

249 

33 

82 

0 

488.0 

Sirmathura 

650.0 

1 

40 

22 

39 

174 

5 

173 

0 

454.0 

Rajakhera 

650.0 

0 

36 

4 

87 

95 

35 

103 

3 

363.0 

Sepau 

650.0 

0 

5 

29 

60 

137 

0 

120 

0 

351.0 

Dungarpur 

637.8 

D 

0 

35 

323 

90 

36 

306 

0 

794.0 

Chikhli 

637.8 

0 

0 

48 

183 

160 

38 

319 

0 

748.0 

Dhambola 

637.8 

0 

0 

36 

206 

71 

66 

276 

0 

655.0 

Kanba 

637.8 

0 

0 

25 

201 

94 

44 

271 

0 

635.0 

Galiakot 

637.8 

0 

0 

19 

158 

143 

27 

281 

0 

628.0 

Deval 

637.8 

0 

0 

31 

257 

50 

68 

196 

0 

602.0 

Aspur 

637.8 

0 

0 

36 

202 

61 

75 

217 

0 

591.0 

Sagwara 

637.8 

0 

0 

55 

161 

54 

53 

232 

0 

555.0 

Sabla 

637.8 

0 

0 

19 

186 

58 

54 

230 

0 

547.0 

Venja 

637.8 

0 

0 

26 

128 

95 

67 

220 

0 

536.0 
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Name 

of 

District 



17 | Jaipur 


18 Ijaisalmer 


19 |jalore 



Normal 

June 

July 

August 

Sept. 



Rainfall 









Total 

Name of Station 

1st 

June 

1 

16 

1 

16 

1 

16 

1 

16 

1st June to 



to 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

30th Sept. 


30th 

15 

30 

15 

31 

15 

31 

15 

30 

2014 


Sept. 










Ganeshpur 

637.8 

0 

0 

55 

189 

51 

24 

167 

0 

486.0 

Nithauwa 

637.8 

0 

0 

27 

117 

80 

70 

119 

0 

413.0 

Ganganagar 

201.4 

0 

23 

25 

91 

5 

2 

214 

3 

363.0 

Sadulsahar 

201.4 

11 

11 

4 

63 

1 

47 

221 

4 

362.0 

Karanpur 

201.4 

0 

31 

1 

99 

0 

4 

187 

38 

360.0 

Padampur 

201.4 

0 

57 

46 

62 

9 

4 

171 

8 

357.0 

Raisinghnagar 

201.4 

0 

4 

0 

45 

0 

17 

136 

2 

204.0 

Gharsana 

201.4 

0 

14 

0 

75 

5 

1 

88 

12 

195.0 

Suratgarh 

201.4 

0 

19 

5 

56 

4 

64 

46 

0 

194.0 

Sri Bijainagar 

201.4 

0 

29 

0 

56 

0 

0 

70 

0 

155.0 

Anupgarh 

201.4 

0 

7 

0 

56 

4 

5 

70 

4 

146.0 

Nohar 

252.5 

16 

33 

9 

23 

75 

0 

165 

0 

321.0 

Bhadra 

252.5 

57 

55 

0 

95 

39 

4 

66 

0 

316.0 

Tibbi 

252.5 

0 

36 

58 

17 

12 

4 

155 

0 

282.0 

Pilibanga 

252.5 

0 

25 

18 

78 

0 

12 

130 

0 

263.0 

Sangria 

252.5 

13 

4 

0 

38 

14 

3 

183 

0 

255.0 

Rawatsar 

252.5 

11 

5 

29 

90 

18 

29 

70 

0 

252.0 

Hanumangarh 

252.5 

3 

9 

1 

42 

0 

2 

167 

0 

224.0 

Jamuwa Ramgarh 

524.6 

0 

58 

10 

157 

296 

40 

117 

0 

678.0 

Chaksu 

524.6 

3 

2 

35 

96 

378 

22 

80 

5 

621.0 

Bassi 

524.6 

1 

16 

9 

72 

287 

60 

170 

0 

615.0 

Arner 

524.6 

6 

21 

22 

159 

182 

34 

111 

0 

535.0 

Sanganer 

524.6 

2.5 

0 

10.5 

164.2 

227.5 

9 

94 

0 

507.7 

Chornu 

524.6 

6 

18 

24 

134 

203 

5 

102 

0 

492.0 

Kotputli 

524.6 

92 

29 

36 

101 

110 

8 

109 

0 

485.0 

Jaipur 

524.6 

D 

8.5 

27.5 

96 

201 

8 

119 

0 

464.0 

Naraina 

524.6 

8 

0 

3 

112 

233 

9 

78 

0 

443.0 

Viratnagar 

524.6 

39 

35 

14 

97 

108 

10 

129 

6 

438.0 

Sambhar 

524.6 

6 

5 

19 

110 

206.2 

2 

79 

0 

427.2 

Phagi 

524.6 

0 

7 

5 

60 

245 

0 

98 

0 

415.0 

Mozmabad 

524.6 

0 

27 

24 

72 

207 

12 

68 

0 

410.0 

Shahpura 

524.6 

13 

9 

19 

94 

146 

5 

105 

0 

391.0 

Phulera 

524.6 

0 

9 

7 

93 

176 

0 

55 

0 

340.0 

Pawta 

524.6 

0 

5 

23 

63 

145 

0 

80 

0 

316.0 

Jaisalmer 

158.4 

0 

0 

0 

35 

38 

5 

41 

0 

119.0 

Pokaran 

158.4 

0 

0 

0 

54 

33 

29 

2 

0 

118.0 

Sam 

158.4 

0 

5 

0 

80 

19 

5 

0 

0 

109.0 

Fatehgarh 

158.4 

0 

0 

0 

76 

24 

0 

1 

0 

101.0 

Nokh 

158.4 

0 

0 

0 

41 

0 

13 

16 

0 

70.0 

Ramgarh 

158.4 

0 

0 

0 

17 

7 

8 

0 

0 

32.0 

Raniwara 

394.2 

17 

0 

1 

247 

24 

1 

244 

0 

534.0 

Jaswantpura 

394.2 

7 

0 

0 

182 

15 

33 

276 

7 

520.0 
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Name 

of 

District 


20 Ijhalawar 


21 jjhunjhunu 


22 | Jodhpur 


23 Karauli 



Normal 

June 

July 

August 

Sept. 



Rainfall 









Total 

Name of Station 

1st 

June 

1 

16 

1 

16 

1 

16 

1 

16 

1st June to 


to 

30th 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

30th Sept. 


15 

30 

15 

31 

15 

31 

15 

30 

2014 


Sept. 










Sayala 

394.2 

0 

0 

0 

68 

43 

0 

269 

0 

380.0 

Bhinmal 

394.2 

2 

0 

0 

179 

22 

6 

140 

0 

349.0 

Ahore 

394.2 

3 

0 

0 

55.8 

113.4 

34.4 

61.2 

0 

267.8 

Jalore 

394.2 

0 

0 

0 

48 

78 

23 

106 

0 

255.0 

Sanchore 

394.2 

0 

0 

0 

121 

21 

23 

55 

0 

220.0 

Bagoda 

394.2 

0 

0 

0 

94 

16 

0 

89 

0 

199.0 

Aklera 

855.1 

17 

4 

97 

297 

426 

27 

202 

0 

1070.0 

Asnawar 

855.1 

39 

2 

26 

201 

526 

21 

165 

1 

981.0 

Manohar Thana 

855.1 

26 

12 

63 

241 

385 

54 

142 

0 

923.0 

Jhalrapatan 

855.1 

63 

2 

42 

211 

385 

25 

189 

0 

917.0 

Jhalawar 

855.1 

34 

0 

28 

192 

450 

19 

176 

0 

899.0 

Bakani 

855.1 

86 

0 

65.5 

184 

388.5 

2 

91.7 

0 

817.7 

Pachpahar 

855.1 

0 

7 

33 

127 

392 

3 

213 

12 

787.0 

Khanpur 

855.1 

12.5 

12.5 

11.4 

192.3 

445.1 

34.4 

70.9 

0 

779.1 

Sunel 

855.1 

11 

7 

69 

207 

308 

1 

123 

0 

726.0 

Pirawa 

855.1 

D 

0 

35 

191 

217 

1 

120 

0 

568.0 

Gangdhar 

855.1 

0 

0 

67 

125 

188 

50 

96 

0 

526.0 

Dug 

855.1 

0 

0 

18 

161 

177 

29 

73 

0 

458.0 

Udaipurwati 

410.0 

6 

27 

15 

84 

280 

37 

96 

0 

545.0 

Malsisar 

410.0 

56 

25 

46 

261 

31 

10 

58 

0 

487.0 

Khetri 

410.0 

49 

41 

6 

171 

88 

2 

40 

2 

399.0 

Nawalgarh 

410.0 

11 

20 

42 

129 

71 

56 

69 

0 

398.0 

Buhana 

410.0 

38 

37 

7 

203 

23 

0 

61 

0 

369.0 

Chirwa 

410.0 

61 

20 

40 

27 

95 

60 

33 

0 

336.0 

Jhunjhunu 

410.0 

20 

45 

33 

37 

52 

0 

89 

0 

276.0 

Bilara 

274.5 

0 

28 

0 

122 

143 

5 

115 

0 

413.0 

Osian 

274.5 

0 

25 

0 

85 

55 

58 

160 

0 

383.0 

Luni 

274.5 

0 

0 

0 

86 

71 

0 

185 

0 

342.0 

Jodhpur 

274.5 

2 

5 

0 

89 

92 

4 

139 

0 

331.0 

Bhopalgarh 

274.5 

6 

9 

6 

53 

188 

0 

68 

0 

330.0 

Bawari 

274.5 

0 

21 

0 

69 

74 

0 

134 

0 

298.0 

peepad city 

274.5 

0 

0 

0 

91.5 

93 

0 

70 

0 

254.5 

Balesar 

274.5 

0 

0 

0 

64 

89 

1 

80 

0 

234.0 

Lohawat 

274.5 

0 

0 

0 

62 

38 

14 

100 

0 

214.0 

Phalodi 

274.5 

0 

0 

0 

32 

47 

11 

112 

0 

202.0 

Shergarh 

274.5 

2 

0 

0 

63 

86 

0 

41 

0 

192.0 

Bap 

274.5 

0 

0 

0 

87 

3 

13 

10 

0 

113.0 

Hindaun 

637.4 

34 

90 

10 

197 

248 

25 

137 

0 

741.0 

Karauli 

637.4 

4.8 

135 

16.6 

152 

171 

36 

114 

0 

629.0 

Todabhim 

637.4 

10 

13 

12 

150 

180 

45 

63 

0 

473.0 

Sapotra 

637.4 

13 

36 

0 

129 

105 

31 

126 

0 

440.0 

Mandrayal 

637.4 

2 

61 

21 

51 

89 

13 

179 

0 

416.0 
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Name 

of 

District 


24 Kota 


25 |Nagaur 


26 Pali 




Normal 

June 

July 

August 

Sept. 



Rainfall 









Total 

Name of Station 

1st 

June 

1 

16 

1 

16 

1 

16 

1 

16 

1st June to 


to 

30th 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

30th Sept. 


15 

30 

15 

31 

15 

31 

15 

30 

2014 


Sept. 










Nadoti 

637.4 

2 

39 

0 

159 

135 

18 

48 

0 

401.0 

Ramganjmandi 

746.3 

80 

0 

50 

249 

363 

8 

123 

0 

873.0 

Sangod 

746.3 

D 

10 

12 

214 

502 

7 

106 

0 

855.0 

Chechat 

746.3 

12 

2 

21 

216 

344 

2 

189 

0 

786.0 

Kanwas 

746.3 

41 

27 

10 

124 

372 

110 

84 

0 

768.0 

Ladpura 

746.3 

0 

8 

15.1 

226.4 

324.5 

15 

73 

0 

662.0 

Digod 

746.3 

12 

4 

52 

218 

300 

5 

68 

0 

659.0 

Mandana 

746.3 

2 

0 

17 

191 

318 

0 

69 

0 

597.0 

Pipalda 

746.3 

15 

32 

31 

122 

252 

0 

85 

13 

550.0 

Makrana 

348.5 

0 

0 

26 

239 

246 

63 

78 

0 

652.0 

Degana 

348.5 

0 

24 

27 

171 

153 

0 

111 

0 

486.0 

Parbatsar 

348.5 

D 

0 

5 

200 

191 

0 

64 

0 

464.0 

Ladnu 

348.5 

0 

4 

21 

239 

63 

0 

96 

0 

423.0 

Merta City 

348.5 

0 

10 

4 

112 

226 

0 

68 

0 

420.0 

Nawa 

348.5 

0 

12 

7 

179 

129 

20 

56 

0 

403.0 

Didwana 

348.5 

0 

5 

45 

95 

92 

0 

143 

0 

380.0 

Jayal 

348.5 

0 

14 

2 

109 

193 

0 

30 

0 

348.0 

Khivsar 

348.5 

10 

0 

14 

74 

74 

0 

96 

0 

268.0 

Nagaur 

348.5 

7 

11 

1 

27 

94 

34 

92 

0 

266.0 

Desuri 

446.7 

0 

0 

69 

165 

234 

56 

156 

0 

680.0 

Marwar Junction 

446.7 

0 

7 

15 

261 

202 

7 

65 

0 

557.0 

Jaitaran 

446.7 

0 

23 

4 

125 

234 

27 

119 

0 

532.0 

Bali 

446.7 

0 

0 

12 

219 

113 

0 

186 

0 

530.0 

Sumerpur 

446.7 

3 

0 

2 

119 

143 

66 

168 

0 

501.0 

Sojat 

446.7 

11 

5 

4 

201 

161 

0 

115 

0 

497.0 

Rani 

446.7 

0 

0 

18 

206 

134 

21 

96 

0 

475.0 

Raipur 

446.7 

1 

27 

11 

131 

173 

23 

76 

0 

442.0 

Pali 

446.7 

0 

1 

2 

116 

188 

33 

80 

0 

420.0 

Rohat 

446.7 

0 

0 

7 

123 

121 

0 

169 

0 

420.0 

Partapgarh 

845.8 

0 

0 

25 

298 

252 

170 

184 

0 

929.0 

Arnod 

845.8 

0 

0 

7 

285 

152 

67 

201 

0 

712.0 

Chhotisadri 

845.8 

14 

0 

56 

188 

210 

31 

144 

0 

643.0 

Dhariawad 

845.8 

0 

0 

17 

267 

107 

46 

201 

3 

641.0 

Pipalkhunt 

845.8 

0 

0 

4 

208 

87 

51 

258 

0 

608.0 

Kumbhalgarh 

506.0 

0 

0 

92 

150 

146 

127 

141 

0 

656.0 

Amet 

506.0 

5 

0 

43 

92 

214 

71 

130 

0 

555.0 

Rajsamand 

506.0 

D 

0 

46 

119 

191 

114 

64 

0 

538.0 

Deogarh 

506.0 

0 

3 

13 

101 

219 

48 

130 

0 

514.0 

Nathdwara 

506.0 

0 

0 

37 

139 

158 

67 

110 

0 

511.0 

Railmagra 

506.0 

0 

0 

38 

151 

176 

35 

102 

0 

502.0 

Bhim 

506.0 

0 

0 

49 

131 

131 

21 

112 

0 

444.0 

Sawai Madhopur 

664.0 

D 

34 

0 

263 

514 

12 

131 

0 

958.0 
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Name 

of 

District 


30 Sikar 


31 Sirohi 


32 Tonk 


33 | Udaipur 


Name of Station 

Normal 

Rainfall 

1st 

June 

to 

30th 

Sept. 

Gangapur City 

664.0 

Choth Ka Barwara 

664.0 

Bonli 

664.0 

Khandar 

664.0 

Malarna Dungar 

664.0 

VajeerPur 

664.0 

Bamanwas 

664.0 

Ramgarh sekhawati 

402.5 

Khandela 

402.5 

Neem Ka Thana 

402.5 

Srimadhopur 

402.5 

Danta Ramgarh 

402.5 

Fatehpur 

402.5 

Laxmangarh 

402.5 

Sikar 

402.5 

Mount Abu 

868.6 

Aburoad 

868.6 

Reodar 

868.6 

Pindwara 

868.6 

Sirohi 

868.6 

Sheoganj 

868.6 

Deoli 

566.0 

Todaraisingh 

566.0 

Tonk 

566.0 

Peeplu 

566.0 

Malpura 

566.0 

Niwai 

566.0 

Aligarh 

566.0 

Nagar Fort 

566.0 

Vallabhnagar 

591.3 

Lasariya 

591.3 

Kotra 

591.3 

Rishabdev 

591.3 

Gogunda 

591.3 

Salumbar 

591.3 

Udaipur Girwa 

591.3 

Mavli 

591.3 

Kherwara 

591.3 

Jhadol 

591.3 

Sarara 

591.3 


1 16 
to to 
15 30 


5 45 


0 0 


2 9 


90 


0 18 


0 20 


39 69 


8 58 


61 30 


12 0 


11 48 


13 22 


8 


13 0 


14 0 


11 0 


0 12 


10 0 


July 

August 

1 

16 

1 

16 

to 

to 

to 

to 

15 

31 

15 

31 

25 

61 

387 

12 

0 

148 

423 

9 

8 

80 

485 

15 

5 

146 

203 

0 

5 

103 

220 

31 

15 

122 

143 

27 

2 

89 

225 

27 

28 

413 

1 

77 

46 

179 

213 

26 

42 

139 

183 

20 

15 

206 

94 

4 

46 

103 

223 

7 

16 

186 

11 

11 

31 

137 

66 

25 

27 

123 

84 

9 

13.2 

448 

219 

72 

19 

276 

159 

18 

2 

279 

73 

11 

2 

141 

59 

26 

0 

116.4 

58.2 

14.6 

2.8 

102.4 

77.8 

22.2 

4 

164 

581 

0 

24 

287 

338 

0 

12 

161 

473 

16 

16 

245 

371 

0 

41 

181 

359 

32 

9 

98 

484 

1 

34 

95 

345 

0 

2 

129 

314 

3 

30 

299 

164 

120 

148 

157 

118 

93 

49 

293 

113 

107 

30 

369 

99 

53 

88 

160 

109 

79 

45 

297 

135 

47 

11 

218 

92 

58 

22 

216 

130 

45 

56 

257 

108 

28 

26 

179 

56 

82 

53 

254 

65 

39 


Average Rainfall 


Sept. 

Total 

1 16 1st June to 

to to 30th Sept. 

15 30 2014 


707.0 


699.0 


678.0 


511.0 


486.0 


478.0 


457.0 


706.0 


615.0 


553.0 


504.0 


472.0 


357.0 


342.0 


295.0 


1185.6 


834.0 


590.0 


477.0 


387.6 


309.6 


891.0 


793.0 


760.0 


711.0 


697.0 


638.0 


614.0 


559.0 


933.0 


827.0 


797.0 


777.0 


724.0 


715.0 


661.0 


660.0 


633.0 


570.0 


557.0 


518.69 

mm 


105 22 
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Annexure -"F" 

STATEMENT SHOWING FORTNIGHTLY RAINFALL OF DISTRICT AVERAGE WITH PERCENTAGE DEVIATION 


FROM THEIR NORMAL FIGURES DURING MONSOON.2Q14 


Name of 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

Station 

1st to 15th 

16th to 30th 

1st to 15th 

16th to 31st 

1st to 15th 

16th to 31st 

1st to 15th 

16th to 30th 


N 

A 

% 

N 

A 

% 

N 

A 

% 

N 

A 

% 

N 

A 

% 

N 

A 

% 

N 

A 

% 

N 

A 

% 

BIKANER 

10.9 

1.6 

-85% 

18.3 

19.6 

7% 

34.4 

14.1 

-59% 

51.3 

69.0 

35% 

36.1 

31.0 

-14% 

38.5 

22.3 

-42% 

26.1 

64.4 

147% 

13.1 

0.0 

-100% 

CHURU 

13.1 

21.5 

64% 

24.6 

26.8 

9% 

54.3 

16.8 

-69% 

72.3 

151.3 

109% 

53.9 

40.0 

-26% 

47.8 

14.8 

-69% 

31.1 

91.7 

195% 

16.6 

0.0 

-100% 

SRI GANGANAGAR 

8.9 

1.2 

-86% 

16.6 

21.7 

31% 

34.4 

9.0 

-74% 

44.9 

67.0 

49% 

34.5 

3.1 

-91% 

30.4 

16.0 

-47% 

23.8 

133.7 

462% 

7.90 

7.89 

-0.1% 

HANUMANGARH 

12.2 

14.3 

17% 

20.0 

23.9 

19% 

46.9 

16.4 

-65% 

56.5 

54.7 

-3% 

47.8 

22.6 

-53% 

35.6 

7.7 

-78% 

21.6 

133.7 

519% 

11.9 

0.0 

-100% 

Bikaner Division 

11.3 

n 

-14% 

19.9 

23.0 

16% 

42.5 

14.1 

-67% 

56.3 

85.5 

52% 

43.1 

24.2 


38.1 

15.2 

-60% 

25.7 

105.9 

313% 

12.4 

2.0 

-84% 

JODHPUR 

8.7 

0.8 

-90% 

19.2 

7.3 

-62% 

45.3 

0.5 

-99% 

64.2 

75.3 

17% 

48.6 

81.6 

68% 

46.0 

8.8 

-81% 

32.6 

101.2 

210% 

9.9 

0.0 

-100% 

BARMER 

7.9 

3.2 

-59% 

19.5 

0.0 

-100% 

39.3 

0.0 

-100% 

49.3 

72.7 

47% 

46.2 

36.4 

-21% 

40.5 

6.6 

-84% 

32.4 

92.1 

184% 

8.3 

0.0 

-100% 

JAISALMER 

5.5 

0.0 

-100% 

13.9 

0.8 

-94% 

27.2 

0.0 

-100% 

32.1 

50.5 

57% 

29.5 

20.2 

-32% 

27.4 

10.0 

-64% 

19.3 

10.0 

-48% 

3.5 

0.0 

-100% 

JALORE 

10.9 

3.6 

-67% 

23.6 

0.0 

-100% 

68.8 

0.1 

-100% 

92.3 

124.4 

35% 

69.5 

41.6 

-40% 

62.7 

15.1 

-76% 

57.0 

155.0 

172% 

B 

0.9 

-91% 

PALI 

11.9 

1.5 

-87% 

30.0 

6.3 

-79% 

73.1 

14.4 

-80% 

104.2 

166.6 

60% 

78.6 

170.3 

117% 

74.3 

23.3 

-69% 

61.8 

123.0 

99% 

12.8 

0.0 

-100% 

SIROHI 

19.2 

6.7 

-65% 

53.0 

0.0 

-100% 

137.6 

6.5 

-95% 

194.4 

227.1 

17% 

163.4 

107.7 

-34% 

149.6 

27.3 

-82% 

126.9 

248.7 

96% 

24.5 

6.7 

-73% 

Jodhpur Division 

10.7 

2.6 

-75% 

26.5 

H 

-91% 

65.2 

3.6 

-94% 

89.4 

119.4 

34% 

72.6 

76.3 

5% 

66.7 

15.2 

-77% 

55.0 

121.7 

121% 

11.4 

1.3 

-89% 

AJMER 

11.1 

0.0 

-100% 

32.5 

■ 

-87% 

68.1 

32.9 

-52% 

102.9 

119.9 

17% 

78.9 

248.8 

215% 

76.1 

18.2 

-76% 

47.5 

103.4 

118% 

12.5 

0.0 

-100% 

BHILWARA 

15.7 

n 

-85% 

44.3 

8.5 

-81% 

93.8 

42.5 

-55% 

119.8 

155.7 

30% 

108.0 

285.8 

165% 

109.7 

22.2 

-80% 

68.6 

97.9 

43% 

21.0 

0.0 

-100% 

NAGAUR 

10.5 

2.1 

-80% 

32.0 

8.0 

-75% 

54.4 

15.2 

-72% 

88.2 

144.5 

64% 

53.7 

146.1 

172% 

62.3 

11.7 

-81% 

33.9 

83.4 

146% 

13.5 

0.0 

-100% 

TONK 

13.2 

■ 

-82% 

42.9 

12.1 

-72% 

87.0 

17.8 

-80% 

132.7 

170.0 

28% 

110.4 

408.1 

270% 

100.1 

6.5 

-94% 

62.1 

88.3 

42% 

17.6 

2.8 

-84% 

Ajmer Division 

12.6 

1.7 

-86% 

37.9 

8.2 

-78% 

75.8 

27.1 

-64% 

110.9 

147.5 

33% 

87.8 

272.2 

210% 

87.1 

14.6 

-83% 

53.0 

93.2 

76% 

16.2 

0.7 

-96% 

BHARATPUR 

8.7 

1.7 

-80% 

31.7 

68.3 

115% 

78.4 

33.6 

-57% 

106.3 

102.5 

-4% 

120.2 

131.5 

9% 

109.6 

16.5 

-85% 

79.8 

84.9 

6% 

22.9 

0.7 

-97% 

DHOLPUR 

11.9 

1.7 

-86% 

42.6 

36.2 

-15% 

93.7 

14.0 

-85% 

118.0 

75.0 

-36% 

144.6 

213.8 

48% 

121.5 

22.2 

-82% 

83.6 

127.0 

52% 

34.1 

1.3 

-96% 

KARAULI 

9.9 

11.0 

11% 

40.9 

62.3 

52% 

81.2 

9.9 

-88% 

139.3 

139.7 

0% 

162.9 

154.7 

-5% 

106.9 

28.0 

-74% 

71.6 

111.2 

55% 

24.7 

0.0 

-100% 

SAWAI MADHOPUR 

13.9 

2.1 

-85% 

40.0 

32.9 

-18% 

98.2 

7.5 

-92% 

155.2 

126.5 

-18% 

149.4 

325.0 

118% 

115.1 

16.6 

-86% 

66.3 

104.3 

57% 

25.9 

6.9 

-73% 

Bharatpur Division 

11.1 

4.1 

-63% 

38.8 

49.9 

29% 

87.9 

16.3 

-81% 

129.7 

110.9 

-14% 

144.3 

206.2 

43% 

113.3 

20.8 

-82% 

75.3 

106.8 

42% 

26.9 

2.2 

-92% 


53 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Name of _ JUNE _ JULY _ AUGUST _ SEPTEMBER _ 

Station 1st to 15th 16th to 30th 1st to 15th 16th to 31st 1st to 15th 16th to 31st 1st to 15th 16th to 30th 


N | A | % | N | A | % | N | A | % | N | A | % | N | A | % | N | A | % | N | A | % | N | A | % 


JAIPUR 

14.2 

11.3 

-21% 

37.9 

15.6 

-59% 

78.9 

18.0 

-77% 

128.0 

105.0 

-18% 

101.0 

209.4 

107% 

91.5 

14.0 

-85% 

55.1 

99.6 

81% 

18.0 

0.7 

-96% 

ALWAR 

11.9 

24.0 

102% 

32.3 

27.6 

-15% 

79.6 

22.3 

-72% 

117.3 

72.9 

-38% 

115.1 

99.6 

-13% 

98.2 

25.9 

-74% 

78.1 

114.5 

47% 

22.8 

0.8 

-96% 

DAUSA 

13.4 

11.1 

-17% 

39.0 

21.6 

-45% 

99.6 

15.4 

-85% 

137.4 

91.4 

-33% 

128.3 

305.4 

138% 

99.9 

29.0 

-71% 

70.3 

117.1 

67% 

24.2 

0.3 

-99% 

JHUNJHUNU 

19.1 

34.4 

80% 

33.8 

30.7 

-9% 

61.4 

27.0 

-56% 

91.7 

130.3 

42% 

76.9 

91.4 

19% 

67.1 

23.6 

-65% 

40.9 

63.7 

56% 

19.1 

0.3 

-99% 

SIKAR 

15.6 

20.1 

29% 

32.6 

31.8 

-3% 

63.9 

31.4 

-51% 

103.2 

185.8 

80% 

70.5 

109.4 

55% 

63.5 

22.4 

-65% 

38.5 

79.8 

107% 

14.7 

0.0 

-100% 

Jaipur Division 

14.8 

20.2 

36% 

35.1 

25.4 

-28% 

76.7 

22.8 

-70% 

115.5 

117.1 

1.3% 

98.4 

163.1 

66% 

84.0 

23.0 

-73% 

56.6 

95.0 

68% 

19.8 

0.4 

-98% 

KOTA 

16.6 

20.8 

25% 

53.2 

10.4 

-80% 

105.4 

26.0 

-75% 

169.8 

195.1 

15% 

141.3 

346.9 

146% 

135.5 

18.4 

-86% 

95.4 

99.6 

4% 

29.1 

1.6 

-94% 

BARAN 

18.3 

11.1 

-39% 

55.0 

14.3 

-74% 

115.5 

31.8 

-73% 

179.8 

315.1 

75% 

162.1 

481.4 

197% 

141.5 

35.8 

-75% 

88.3 

125.3 

42% 

31.7 

6.0 

-81% 

BUNDI 

14.1 

12.0 

-15% 

48.1 

12.5 

-74% 

102.2 

18.2 

-82% 

154.4 

114.2 

-26% 

122.8 

414.7 

238% 

113.0 

30.7 

-73% 

76.9 

82.5 

7% 

24.4 

0.0 

-100% 

JHALAWAR 

21.6 

24.4 

13% 

62.5 

3.9 

-94% 

117.9 

46.2 

-61% 

167.9 

194.1 

16% 

168.4 

357.3 

112% 

167.4 

22.2 

-87% 

107.6 

138.5 

29% 

41.8 

1.1 

-97% 

Kota Division 

17.7 

17.1 

-3% 

54.7 

10.3 

-81% 

110.3 

30.5 

-72% 

168.0 

204.6 

22% 

148.7 

400.1 

169% 

139.4 

26.7 

-81% 

92.1 

111.5 

21% 

31.8 

2.2 

-93% 

UDAIPUR 

19.7 

2.9 

-85% 

53.9 

0.0 

-100% 

95.7 

50.7 

-47% 

111.8 

245.4 

119% 

101.9 

108.1 

6% 

101.8 

68.3 

-33% 

76.1 

238.2 

213% 

30.4 

0.5 

-99% 

BANSWARA 

26.3 

0.0 

-100% 

71.4 

0.0 

-100% 

126.1 

23.5 

-81% 

158.2 

209.6 

33% 

145.2 

103.7 

-29% 

157.3 

55.2 

-65% 

106.8 

254.1 

138% 

40.5 

0.0 

-100% 

CHITTORGARH 

18.3 

2.5 

-87% 

53.2 

1.2 

-98% 

105.2 

27.4 

-74% 

144.7 

257.2 

78% 

125.4 

291.0 

132% 

144.5 

29.9 

-79% 

90.7 

176.9 

95% 

27.7 

0.3 

-99% 

DUNGARPUR 

21.0 

0.3 

-98% 

56.1 

0.0 

-100% 

113.0 

34.3 

-70% 

115.5 

192.6 

67% 

105.5 

83.9 

-20% 

116.4 

51.8 

-55% 

85.4 

236.2 

177% 

24.9 

0.0 

-100% 

PRATAPGARH 

26.6 

2.8 

-89% 

81.7 

0.0 

-100% 

127.6 

21.8 

-83% 

155.7 

249.2 

60% 

136.6 

161.6 

18% 

153.8 

73.0 

-53% 

114.3 

197.6 

73% 

49.5 

0.6 

-99% 

RAJSAMAND 

17.5 

1.3 

-93% 

50.6 

0.4 

-99% 

77.4 

45.4 

-41% 

99.4 

126.1 

27% 

86.0 

176.4 

105% 

91.6 

69.0 

-25% 

60.3 

112.7 

87% 

23.2 

0.0 

-100% 

Udaipur Division 

21.6 

1.6 

-92% 

61.2 

0.3 

-100% 

107.5 

33.9 

-68% 

130.9 

213.4 

63% 

116.8 

154.1 

32% 

127.6 

57.9 

-55% 

88.9 

202.6 

128% 

32.7 

0.2 

-99% 

WHOLE 

RAJASTHAN 

14.5 

B 

-50% 

39.6 

13.9 

-65% 

81.4 

23.0 

-72% 

113.9 

143.4 

26% 

100.7 

179.8 

79% 

93.9 

25.4 

-73% 

64.6 

124.9 

93% 

21.6 

1.0 

-95% 


N = Normal rainfall in m.m 
A = Actual rainfall in m.m. 
% = Percentage deviation 
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Annexure - "G 1 


STATEMENT SHOWING MONTHLY & MONSOON POSITION ON AVERAGE BASIS IN DISTRICT 
WITH PERCENTAGE DEVIATION FROM NORMAL FIGURES DURING. 2014 


s. 

NO 

Name of Station 

June 

July 

August 

September 

Monsoon Period 2014 

Normal 

Actual 

% age 

Normal 

Actual 

% age 

Normal 

Actual 

% age 

Normal 

Actual 

% age 

Normal 

Actual 

% age 

( mm) 

( mm ) 

Deviation 

( mm) 

( mm ) 

Deviation 

( mm) 

( mm ) 

Deviation 

( mm ) 

( mm ) 

Deviation 

( mm ) 

( mm) 

Deviation 

1 

BIKANER 

29.20 

21.25 

-27.2% 

85.70 

83.13 

-3.0% 

74.60 

53.25 

-28.6% 

39.20 

64.38 

64.2% 

228.70 

222.00 

-2.9% 

2 

CHURU 

37.70 

48.33 

28.2% 

126.60 

168.17 

32.8% 

101.70 

54.83 

-46.1% 

47.70 

91.67 

92.2% 

313.70 

363.00 

15.7% 

3 

SRI GANGANAGAR 

25.50 

22.89 

-10.2% 

79.30 

76.00 

-4.2% 

64.90 

19.11 

-70.6% 

31.70 

141.56 

346.5% 

201.40 

259.56 

28.9% 

4 

HANUMANGARH 

32.20 

38.14 

18.5% 

103.40 

71.14 

-31.2% 

83.40 

30.29 

-63.7% 

33.50 

133.71 

299.1% 

252.50 

273.29 

8.2% 


Bikaner Division 

31.15 

32.65 

4.8% 

98.75 

99.61 

0.9% 

81.15 

39.37 

-51.5% 

38.03 

107.83 

183.6% 

249.08 

279.46 

12.2% 

1 

JODHPUR 

27.90 

8.17 

-70.7% 

109.50 

75.79 

-30.8% 

94.60 

90.42 

-4.4% 

42.50 

101.17 

138.0% 

274.50 

275.54 

0.4% 

2 

BARMER 

27.40 

3.21 

-88.3% 

88.60 

72.71 

-17.9% 

86.70 

43.07 

-50.3% 

40.70 

92.07 

126.2% 

243.40 

211.07 

-13.3% 

3 

JAISALMER 

19.40 

0.83 

-95.7% 

59.30 

50.50 

-14.8% 

56.90 

30.17 

-47.0% 

22.80 

10.00 

-56.1% 

158.40 

91.50 

-42.2% 

4 

JALORE 

34.50 

3.63 

-89.5% 

161.10 

124.48 

-22.7% 

132.20 

56.60 

-57.2% 

66.40 

155.90 

134.8% 

394.20 

340.60 

-13.6% 

5 

PALI 

41.90 

7.80 

-81.4% 

177.30 

181.00 

2.1% 

152.90 

193.60 

26.6% 

74.60 

123.00 

64.9% 

446.70 

505.40 

13.1% 

6 

SIROHI 

72.20 

6.67 

-90.8% 

332.00 

233.63 

-29.6% 

313.00 

134.97 

-56.9% 

151.40 

255.37 

68.7% 

868.60 

630.63 

-27.4% 


Jodhpur Division 

37.22 

5.05 

-86.4% 

154.63 

123.02 

-20.4% 

139.38 

91.47 

-34.4% 

66.40 

122.92 

85.1% 

397.63 

342.46 

-13.9% 

1 

AJMER 

43.60 

4.15 

-90.5% 

171.00 

152.84 

-10.6% 

155.00 

266.93 

72.2% 

60.00 

103.40 

72.3% 

429.60 

527.31 

22.7% 

2 

BHILWARA 

60.00 

10.85 

-81.9% 

213.60 

198.12 

-7.2% 

217.70 

308.04 

41.5% 

89.60 

97.88 

9.2% 

580.90 

614.88 

5.9% 

3 

NAGAUR 

42.50 

10.10 

-76.2% 

142.60 

159.70 

12.0% 

116.00 

157.80 

36.0% 

47.40 

83.40 

75.9% 

348.50 

411.00 

17.9% 

4 

TONK 

56.10 

14.50 

-74.2% 

219.70 

187.75 

-14.5% 

210.50 

414.63 

97.0% 

79.70 

91.00 

14.2% 

566.00 

707.88 

25.1% 


Ajmer Division 

50.55 

9.90 

-80.4% 

186.73 

174.60 

-6.5% 

174.80 

286.85 

64.1% 

69.18 

93.92 

35.8% 

481.25 

565.27 

17.5% 

1 

BHARATPUR 

40.40 

70.00 

73.3% 

184.70 

136.09 

-26.3% 

229.80 

147.91 

-35.6% 

102.70 

85.64 

-16.6% 

557.60 

439.64 

-21.2% 

2 

DHOLPUR 

54.50 

37.83 

-30.6% 

211.70 

89.00 

-58.0% 

266.10 

236.00 

-11.3% 

117.70 

128.33 

9.0% 

650.00 

491.17 

-24.4% 

3 

KARAULI 

50.80 

73.23 

44.2% 

220.50 

149.60 

-32.2% 

269.80 

182.67 

-32.3% 

96.30 

111.17 

15.4% 

637.40 

516.67 

-18.9% 

4 

SAWAI MADHOPUR 

53.90 

35.00 

-35.1% 

253.40 

134.00 

-47.1% 

264.50 

341.63 

29.2% 

92.20 

111.13 

20.5% 

664.00 

621.75 

-6.4% 


Bharatpur Division 

49.90 

54.02 

8.2% 

217.58 

127.17 

-41.5% 

257.55 

227.05 

-11.8% 

102.23 

109.07 

6.7% 

627.25 

517.30 

-17.5% 










































































































































































































































































































































































































Name of Station 


JAIPUR 


ALWAR 


DAUSA 


JHUNJHUNU 


SIKAR 


Jaipur Division 


KOTA 


BARAN 


BUNDI 


JHALAWAR 


Kota Division 


UDAIPUR 


BANSWARA 


CHITTORGARH 


DUNGARPUR 


PRATAPGARH 


RAJ SAM AND 


Udaipur Division 


WHOLE RAJASTHAN 


j June 

July 

August 


September 

Monsoon Period 2014 

Normal 

Actual 

% age 

Normal 

Actual 

% age 

Normal 

Actual 

% age 

Normal 

Actual 

% age 

Normal 

Actual 

% age 

( mm) 

( mm ) 

Deviation 

( mm) 

( mm ) 

Deviation 

( mm) 

( mm ) 

Deviation 

( mm) 

( mm ) 

Deviation 

( mm) 

( mm) 

Deviation 

52.10 

26.88 

-48.4% 

206.90 

123.01 

-40.5% 

192.50 

223.42 

16.1% 

73.10 

100.31 

37.2% 

524.60 

473.62 

-9.7% 

44.20 

51.59 

16.7% 

196.90 

95.18 

-51.7% 

213.30 

125.53 

-41.1% 

100.90 

115.35 

14.3% 

555.30 

387.65 

-30.2% 

52.40 

32.71 

-37.6% 

237.00 

106.86 

-54.9% 

228.20 

334.43 

46.6% 

94.50 

117.43 

24.3% 

612.10 

591.43 

-3.4% 

52.90 

65.14 

23.1% 

153.10 

157.29 

2.7% 

144.00 

115.00 

-20.1% 

60.00 

64.00 

6.7% 

410.00 

401.43 

-2.1% 

48.20 

51.88 

7.6% 

167.10 

217.13 

29.9% 

134.00 

131.75 

-1.7% 

53.20 

79.75 

49.9% 

402.50 

480.50 

19.4% 

49.96 

45.64 

-8.6% 

192.20 

139.89 

-27.2% 

182.40 

186.03 

2.0% 

76.34 

95.37 

24.9% 

500.90 

466.92 

-6.8% 

69.80 

31.13 

-55.4% 

275.20 

221.06 

-19.7% 

276.80 

365.31 

32.0% 

124.50 

101.25 

-18.7% 

746.30 

718.75 

-3.7% 

73.30 

25.38 

-65.4% 

295.30 

346.88 

17.5% 

303.60 

517.13 

70.3% 

120.00 

131.25 

9.4% 

792.20 

1020.63 

28.8% 

62.20 

24.50 

-60.6% 

256.60 

132.33 

-48.4% 

235.80 

445.33 

88.9% 

101.30 

82.50 

-18.6% 

655.90 

684.67 

4.4% 

84.10 

28.25 

-66.4% 

285.80 

240.35 

-15.9% 

335.80 

379.50 

13.0% 

149.40 

139.55 

-6.6% 

855.10 

787.65 

-7.9% 

72.35 

27.31 

-62.2% 

278.23 

235.16 

-15.5% 

288.00 

426.82 

48.2% 

123.80 

113.64 

-8.2% 

762.38 

802.92 

5.3% 

73.60 

2.91 

-96.0% 

207.50 

296.09 

42.7% 

203.70 

176.36 

-13.4% 

106.50 

238.64 

124.1% 

591.30 

714.00 

20.8% 

97.70 

0.00 

-100.0% 

284.30 

233.14 

-18.0% 

302.50 

158.93 

-47.5% 

147.30 

254.07 

72.5% 

831.80 

646.14 

-22.3% 

71.50 

3.64 

-94.9% 

249.90 

284.59 

13.9% 

269.90 

320.95 

18.9% 

118.40 

177.18 

49.6% 

709.70 

786.36 

10.8% 

77.10 

0.33 

-99.6% 

228.50 

226.92 

-0.7% 

221.90 

135.75 

-38.8% 

110.30 

236.17 

114.1% 

637.80 

599.17 

-6.1% 

108.30 

2.80 

-97.4% 

283.30 

271.00 

-4.3% 

290.40 

234.60 

-19.2% 

163.80 

198.20 

21.0% 

845.80 

706.60 

-16.5% 

68.10 

1.71 

-97.5% 

176.80 

171.57 

-3.0% 

177.60 

245.43 

38.2% 

83.50 

112.71 

35.0% 

506.00 

531.43 

5.0% 

82.72 

1.90 

-97.7% 

238.38 

247.22 

3.7% 

244.33 

212.00 

-13.2% 

121.63 

202.83 

66.8% 

687.07 

663.95 

-3.4% 

54.10 

21.13 

-60.9% 

195.28 

166.44 

-14.8% 

194.55 

205.24 

5.5% 

86.15 

125.88 

46.1% 

530.08 

518.69 

-2.1% 
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Annexure H " 


STATEMENT SHOWING FORTNIGHTLY RAINFALL OF DISTRICT HEADQUARTERS WITH PERCENTAGE DEVIATION 

FROM THEIR NORMAL FIGURES DURING MONSOON.2Q14 


Name of _ JUNE _ JULY _ AUGUST _ SEPTEMBER _ 

Station 1st to 15th 1 16th to 30th 1st to 15th 1 16th to 31st 1st to 15th T 16th to 31st 1st to 15th I 16th to 30th 



El 

El 

% 

El 

A 

% 

N 

El 

% 

N 

A 

% 

N 

A 

% 

N 

A 

% 

N 

A 

% 

ora 

% 

BIKANER 

10.9 

0.0 

-100% 

18.3 

63.0 

244% 

34.4 

14.0 

-59% 

51.3 

20.0 

-61% 

36.1 

42.0 

16% 

38.5 

7.0 

-82% 

26.1 

73.0 

180% 

13.1 

M 

-100% 

CHURU 

13.1 

16.0 

22% 

24.6 

23.0 

-7% 

54.3 

21.0 

-61% 

72.3 

163.0 

125% 

53.9 

58.0 

8% 

47.8 

14.0 

-71% 

31.1 

91.0 

193% 

16.6 


-100% 

SRI GANGANAGAR 

8.9 

0.0 

-100% 

16.6 

23.0 

39% 

34.4 

25.0 

-27% 

44.9 

91.0 

103% 

34.5 

5.0 

-86% 

30.4 

2.0 

-93% 

23.8 

214.0 

799% 

7.9 


-62% 

HANUMANGARH 

12.2 

3.0 

-75% 

20.0 

9.0 

-55% 

46.9 

1.0 

-98% 

56.5 

42.0 

-26% 

47.8 

0.0 

-100% 

35.6 

2.0 

-94% 

21.6 

167.0 

673% 

11.9 


-100% 

Bikaner Division 

11.3 

4.8 

-58% 

19.9 

29.5 

48% 

42.5 

15.3 

-64% 

56.3 

79.0 

40% 

43.1 

26.3 

-39% 

38.1 

6.3 

-84% 

25.7 

136.3 

431% 

12.4 


-94% 

JODHPUR 

8.7 

2.0 

-77% 

19.2 

5.0 

-74% 

45.3 

0.0 

-100% 

64.2 

89.0 

39% 

48.6 

92.0 

89% 

46.0 

4.0 

-91% 

32.6 

139.0 

326% 

9.9 


-100% 

BARMER 

7.9 

10.0 

27% 

19.5 

0.0 

-100% 

39.3 

0.0 

-100% 

49.3 

104.0 

111% 

46.2 

43.0 

-7% 

40.5 

0.0 

-100% 

32.4 

71.0 

119% 

8.3 


-100% 

JAISALMER 

5.5 

0.0 

-100% 

13.9 

0.0 

-100% 

27.2 

0.0 

-100% 

32.1 

35.0 

9% 

29.5 

38.0 

29% 

27.4 

5.0 

-82% 

19.3 

41.0 

112% 

3.5 


-100% 

JALORE 

10.9 

0.0 

-100% 

23.6 

0.0 

-100% 

68.8 

0.0 

-100% 

92.3 

48.0 

-48% 

69.5 

78.0 

12% 

62.7 

23.0 

-63% 

57.0 

106.0 

86% 



-100% 

PALI 

11.9 

0.0 

-100% 

30.0 

1.0 

-97% 

73.1 

2.0 

-97% 

104.2 

116.0 

11% 

78.6 

188.0 

139% 

74.3 

33.0 

-56% 

61.8 

80.0 

29% 

12.8 


-100% 

SIROHI 

19.2 

0.0 

-100% 

53.0 

0.0 

-100% 

137.6 

0.0 

-100% 

194.4 

116.4 

-40% 

163.4 

58.2 

-64% 

149.6 

14.6 

-90% 

126.9 

195.4 

54% 

24.5 


-88% 

Jodhpur Division 

10.7 

2.0 

-81% 

26.5 

1.0 

-96% 

65.2 

0.3 

-99% 

89.4 

84.7 

-5% 

72.6 

82.9 

14% 

66.7 

13.3 

-80% 

55.0 

105.4 

92% 

11.4 


-96% 

AJMER 

11.1 

0.0 

-100% 

32.5 

9.0 

-72% 

68.1 

27.0 

-60% 

102.9 

118.0 

15% 

78.9 

221.0 

180% 

76.1 

18.0 

-76% 

47.5 

132.0 

178% 

12.5 


-100% 

BHILWARA 

15.7 

3.0 

-81% 

44.3 

0.0 

-100% 

93.8 

53.0 

-43% 

119.8 

203.0 

69% 

108.0 

242.0 

124% 

109.7 

68.0 

-38% 

68.6 

153.0 

123% 

21.0 


-100% 

NAGAUR 

10.5 

7.0 

-33% 

32.0 

11.0 

-66% 

54.4 

1.0 

-98% 

88.2 

27.0 

-69% 

53.7 

94.0 

75% 

62.3 

34.0 

-45% 

33.9 

92.0 

171% 

13.5 


-100% 

TONK 

13.2 

3.0 

-77% 

42.9 

30.0 

-30% 

87.0 

12.0 

-86% 

132.7 

161.0 

21% 

110.4 

473.0 

328% 

100.1 

16.0 

-84% 

62.1 

65.0 

5% 

17.6 


-100% 

Ajmer Division 

12.6 

3.3 

-74% 

37.9 

12.5 

-67% 

75.8 

23.3 

-69% 

110.9 

127.3 

15% 

87.8 

257.5 

193% 

87.1 

34.0 

-61% 

53.0 

110.5 

108% 

16.2 


-100% 

BHARATPUR 

8.7 

0.0 

-100% 

31.7 

47.0 

48% 

78.4 

40.0 

-49% 

106.3 

95.0 

-11% 

120.2 

131.0 

9% 

109.6 

20.0 

-82% 

79.8 

51.0 

-36% 

22.9 


-100% 

DHOLPUR 

11.9 

2.0 

-83% 

42.6 

30.0 

-30% 

93.7 

12.0 

-87% 

118.0 

80.0 

-32% 

144.6 

249.0 

72% 

121.5 

33.0 

-73% 

83.6 

82.0 

-2% 

34.1 


-100% 

KARAULI 

9.9 

4.8 

-52% 

40.9 

134.6 

229% 

81.2 

16.6 

-80% 

139.3 

152.0 

9% 

162.9 

171.0 

5% 

106.9 

36.0 

-66% 

71.6 

114.0 

59% 

24.7 


-100% 

SAWAI MADHOPUR 

13.9 

4.0 

-71% 

40.0 

34.0 

-15% 

98.2 

0.0 

-100% 

155.2 

263.0 

69% 

149.4 

514.0 

244% 

115.1 

12.0 

-90% 

66.3 

131.0 

98% 

25.9 


-100% 

Bharatpur Division 

11.1 

m 

-76% 

38.8 

61.4 

58% 

87.9 

17.2 

-80% 

129.7 

147.5 

14% 

144.3 

266.3 

85% 

113.3 

25.3 

-78% 

75.3 

94.5 

25% 

26.9 

m 

-100% 
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Name of _ JUNE _ JULY _ AUGUST _ SEPTEMBER _ 

Station 1st to 15th 1 16th to 30th 1st to 15th 1 16th to 31st 1st to 15th T 16th to 31st 1st to 15th I 16th to 30th 


% I N I A I % I N I A I % I N I A I % I N I A I % I N I A I % I N I A I % I N I A I % 


JAIPUR 

14.2 

4.0 

-72% 

37.9 

8.5 

-78% 

78.9 

27.5 

-65% 

128.0 

96.0 

-25% 

101.0 

201.0 

99% 

91.5 

8.0 

-91% 

55.1 

119.0 

116% 

18.0 

EB 

-100% 

ALWAR 

11.9 

73.0 

513% 

32.3 

33.0 

2% 

79.6 

13.0 

-84% 

117.3 

59.0 

-50% 

115.1 

69.0 

-40% 

98.2 

63.0 

-36% 

78.1 

180.0 

130% 

22.8 


-100% 

DAUSA 

13.4 

0.0 

-100% 

39.0 

18.0 

-54% 

99.6 

4.0 

-96% 

137.4 

113.0 

-18% 

128.3 

126.0 

-2% 

99.9 

25.0 

-75% 

70.3 

96.0 

37% 

24.2 


-92% 

JHUNJHUNU 

19.1 

20.0 

5% 

33.8 

45.0 

33% 

61.4 

33.0 

-46% 

91.7 

37.0 

-60% 

76.9 

52.0 

-32% 

67.1 

0.0 

-100% 

40.9 

89.0 

118% 

19.1 


-100% 

SIKAR 

15.6 

8.0 

-49% 

32.6 

4.0 

-88% 

63.9 

27.0 

-58% 

103.2 

123.0 

19% 

70.5 

84.0 

19% 

63.5 

9.0 

-86% 

38.5 

40.0 

4% 

14.7 


-100% 

Jaipur Division 

14.8 

21.0 

42% 

35.1 

21.7 

-38% 

76.7 

20.9 

-73% 

115.5 

85.6 

-26% 

98.4 

106.4 

8% 

84.0 

21.0 

-75% 

56.6 

104.8 

85% 

19.8 


-98% 

KOTA 

16.6 

0.0 

-100% 

53.2 

8.0 

-85% 

105.4 

15.1 

-86% 

169.8 

226.4 

33% 

141.3 

324.5 

130% 

135.5 

15.0 

-89% 

95.4 

73.0 

-23% 

29.1 


-100% 

BARAN 

18.3 

11.0 

-40% 

55.0 

30.0 

-45% 

115.5 

6.0 

-95% 

179.8 

268.0 

49% 

162.1 

565.0 

249% 

141.5 

39.0 

-72% 

88.3 

97.0 

10% 

31.7 


-100% 

BUNDI 

14.1 

10.0 

-29% 

48.1 

0.0 

-100% 

102.2 

37.0 

-64% 

154.4 

69.0 

-55% 

122.8 

335.0 

173% 

113.0 

88.0 

-22% 

76.9 

81.0 

5% 

24.4 


-100% 

JHALAWAR 

21.6 

34.0 

57% 

62.5 

0.0 

-100% 

117.9 

28.0 

-76% 

167.9 

192.0 

14% 

168.4 

450.0 

167% 

167.4 

19.0 

-89% 

107.6 

176.0 

64% 

41.8 


-100% 

Kota Division 

17.7 

13.8 

-22% 

54.7 

9.5 

-83% 

110.3 

21.5 

-80% 

168.0 

188.9 

12% 

148.7 

418.6 

182% 

139.4 

40.3 

-71% 

92.1 

106.8 

16% 

31.8 


-100% 

UDAIPUR 

19.7 

0.0 

-100% 

53.9 

0.0 

-100% 

95.7 

11.0 

-89% 

111.8 

218.0 

95% 

101.9 

92.0 

-10% 

101.8 

58.0 

-43% 

76.1 

282.0 

271% 

30.4 


-100% 

BANSWARA 

26.3 

0.0 

-100% 

71.4 

0.0 

-100% 

126.1 

43.0 

-66% 

158.2 

218.0 

38% 

145.2 

100.0 

-31% 

157.3 

42.0 

-73% 

106.8 

251.0 

135% 

40.5 


-100% 

CHITTORGARH 

18.3 

0.0 

-100% 

53.2 

0.0 

-100% 

105.2 

9.5 

-91% 

144.7 

245.0 

69% 

125.4 

326.5 

160% 

144.5 

4.0 

-97% 

90.7 

147.0 

62% 

27.7 


-100% 

DUNGARPUR 

21.0 

4.0 

-81% 

56.1 

0.0 

-100% 

113.0 

35.0 

-69% 

115.5 

323.0 

180% 

105.5 

90.0 

-15% 

116.4 

36.0 

-69% 

85.4 

306.0 

258% 

24.9 


-100% 

PRATAPGARH 

26.6 

0.0 

-100% 

81.7 

0.0 

-100% 

127.6 

25.0 

-80% 

155.7 

298.0 

91% 

136.6 

252.0 

84% 

153.8 

170.0 

11% 

114.3 

184.0 

61% 

49.5 


-100% 

RAJSAMAND 

17.5 

4.0 

-77% 

50.6 

0.0 

-100% 

77.4 

46.0 

-41% 

99.4 

119.0 

20% 

86.0 

191.0 

122% 

91.6 

114.0 

24% 

60.3 

64.0 

6% 

23.2 


-100% 

Udaipur Division 

21.6 

1.3 

-94% 

61.2 

0.0 

-100% 

107.5 

28.3 

-74% 

130.9 

236.8 

81% 

116.8 

175.3 

50% 

127.6 

70.7 

-45% 

88.9 

205.7 

131% 

32.7 

m 

-100% 

WHOLE 

RAJASTHAN 

14.5 

6.8 

-53% 

39.6 

17.2 

-57% 

81.4 

17.7 

-78% 

113.9 

137.2 

20% 

100.7 

180.5 

79% 

93.9 

31.3 

-67% 

64.6 

126.7 

96% 

21.6 

0.2 

-99% 


Note : N = Normal rainfall in m.m 
A = Actual rainfall in m.m. 
% = Percentage deviation 
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Annexure-1 


STATEMENT SHOWING MONTHLY & MONSOON POSITION AT DISTRICT HEADQUARTERS 
WITH PERCENTAGE DEVIATION FROM NORMAL FIGURES DURING. 2014 


s. 

No. 

Name of Station 

June 

i July 

August 

September 

Monsoon 
Normal 
( mm ) 

Monsoon 
Actual 
( mm ) 

% age 
Deviation 


.Ball 

% age 
Deviation 


•ism 

% age 
Deviation 



% age 
Deviation 


TO1 

% age 
Deviation 

1 

BIKANER 

29.20 

63.00 

116% 

85.70 

34.00 

-60% 

74.60 

49.00 

-34% 

39.20 

73.00 

86% 

228.70 

219.00 

-4.2% 

2 

CHURU 

37.70 

39.00 

3% 

126.60 

184.00 

45% 

101.70 

72.00 

-29% 

47.70 

91.00 

91% 

313.70 

386.00 

23.0% 

3 

SRI GANGANAGAf 

25.50 

23.00 

-10% 

79.30 

116.00 

46% 

64.90 

7.00 

-89% 

31.70 

217.00 

585% 

201.40 

363.00 

80.2% 

4 

HANUMANGARH 

32.20 

12.00 

-63% 

103.40 

43.00 

-58% 

83.40 

2.00 

-98% 

33.50 

167.00 

399% 

252.50 

224.00 

-11.3% 

Bikaner Division 

31.15 

34.25 

10% 

98.75 

94.25 

-5% 

81.15 

32.50 

-60% 

38.03 

137.00 

260% 

249.08 

298.00 

19.6% 

1 

JODHPUR 

27.90 

7.00 

-75% 

109.50 

89.00 

-19% 

94.60 

96.00 

1% 

42.50 

139.00 

227% 

274.50 

331.00 

20.6% 

2 

BARMER 

27.40 

10.00 

-64% 

88.60 

104.00 

17% 

86.70 

43.00 

-50% 

40.70 

71.00 

74% 

243.40 

228.00 

-6.3% 

3 

JAISALMER 

19.40 

0.00 

-100% 

59.30 

35.00 

-41% 

56.90 

43.00 

-24% 

22.80 

41.00 

80% 

158.40 

119.00 

-24.9% 

4 

JALORE 

34.50 

0.00 

-100% 

161.10 

48.00 

-70% 

132.20 

101.00 

-24% 

66.40 

106.00 

60% 

394.20 

255.00 

-35.3% 

5 

PALI 

41.90 

1.00 

-98% 

177.30 

118.00 

-33% 

152.90 

221.00 

45% 

74.60 

80.00 

7% 

446.70 

420.00 

-6.0% 

6 

SIROHI 

72.20 

0.00 

-100% 

332.00 

116.40 

-65% 

313.00 

72.80 

-77% 

151.40 

198.40 

31% 

868.60 

387.60 

-55.4% 

Jodhpur Division 

37.22 

3.00 

-92% 

154.63 

85.07 

-45% 

139.38 

96.13 

-31% 

66.40 

105.90 

59% 

397.63 

290.10 

-27.0% 

1 

AJMER 

43.60 

9.00 

-79% 

171.00 

145.00 

-15% 

155.00 

239.00 

54% 

60.00 

132.00 

120% 

429.60 

525.00 

22.2% 

2 

BHILWARA 

60.00 

3.00 

-95% 

213.60 

256.00 

20% 

217.70 

310.00 

42% 

89.60 

153.00 

71% 

580.90 

722.00 

24.3% 

3 

NAGAUR 

42.50 

18.00 

-58% 

142.60 

28.00 

-80% 

116.00 

128.00 

10% 

47.40 

92.00 

94% 

348.50 

266.00 

-23.7% 

4 

TONK 

56.10 

33.00 

-41% 

219.70 

173.00 

-21% 

210.50 

489.00 

132% 

79.70 

65.00 

-18% 

566.00 

760.00 

34.3% 

Ajmer Division 

50.55 

15.75 

-69% 

186.73 

150.50 

-19% 

174.80 

291.50 

67% 

69.18 

110.50 

60% 

481.25 

568.25 

18.1% 

1 

BHARATPUR 

40.40 

47.00 

16% 

184.70 

135.00 

-27% 

229.80 

151.00 

-34% 

102.70 

51.00 

-50% 

557.60 

384.00 

-31.1% 

2 

DHOLPUR 

54.50 

32.00 

-41% 

211.70 

92.00 

-57% 

266.10 

282.00 

6% 

117.70 

82.00 

-30% 

650.00 

488.00 

-24.9% 

3 

KARAULI 

50.80 

139.40 

174% 

220.50 

168.60 

-24% 

269.80 

207.00 

-23% 

96.30 

114.00 

18% 

637.40 

629.00 

-1.3% 

4 

SAWAI MADHOPU 

53.90 

38.00 

-29% 

253.40 

263.00 

4% 

264.50 

526.00 

99% 

92.20 

131.00 

42% 

664.00 

958.00 

44.3% 

Bharatpur Division 

49.90 

64.10 

28% 

217.58 

164.65 

-24% 

257.55 

291.50 

13% 

102.23 

94.50 

-8% 

627.25 

614.75 

-2.0% 


































































































































































































































































































































































































August 


No. Name of Station 


% age 
Deviation 


% age 
Deviation 


% age 
Deviation 


September 


% age 
Deviation 



% age 
Deviation 


1 JAIPUR 

52.10 

12.50 

-76% 

206.90 

123.50 

-40% 

192.50 

209.00 

9% 

73.10 

119.00 

63% 

524.60 

464.00 

-11.6% 

2 ALWAR 

44.20 

106.00 

140% 

196.90 

72.00 

-63% 

213.30 

132.00 

-38% 

100.90 

180.00 

78% 

555.30 

490.00 

-11.8% 

3 DAUSA 

52.40 

18.00 

-66% 

237.00 

117.00 

-51% 

228.20 

151.00 

-34% 

94.50 

98.00 

4% 

612.10 

384.00 

-37.3% 

4 JHUNJHUNU 

52.90 

65.00 

23% 

153.10 

70.00 

-54% 

144.00 

52.00 

-64% 

60.00 

89.00 

48% 

410.00 

276.00 

-32.7% 

5 SIKAR 

48.20 

12.00 

-75% 

167.10 

150.00 

-10% 

134.00 

93.00 

-31% 

53.20 

40.00 

-25% 

402.50 

295.00 

-26.7% 

Jaipur Division 

49.96 

42.70 

-15% 

192.20 

106.50 

-45% 

182.40 

127.40 

-30% 

76.34 

105.20 

38% 

500.90 

381.80 

-23.8% 

1 KOTA 

69.80 

8.00 

-89% 

275.20 

241.50 

-12% 

276.80 

339.50 

23% 

124.50 

73.00 

-41% 

746.30 

662.00 

-11.3% 

2 BARAN 

73.30 

41.00 

-44% 

295.30 

274.00 

-7% 

303.60 

604.00 

99% 

120.00 

97.00 

-19% 

792.20 

1016.00 

28.3% 

3 BUNDI 

62.20 

10.00 

-84% 

256.60 

106.00 

-59% 

235.80 

423.00 

79% 

101.30 

81.00 

-20% 

655.90 

620.00 

-5.5% 

4 JHALAWAR 

84.10 

34.00 

-60% 

285.80 

220.00 

-23% 

335.80 

469.00 

40% 

149.40 

176.00 

18% 

855.10 

899.00 

5.1% 

Kota Division 

72.35 

23.25 

-68% 

278.23 

210.38 

-24% 

288.00 

458.88 

59% 

123.80 

106.75 

-14% 

762.38 

799.25 

4.8% 

1 UDAIPUR 

73.60 

0.00 

-100% 

207.50 

229.00 

10% 

203.70 

150.00 

-26% 

106.50 

282.00 

165% 

591.30 

661.00 

11.8% 

2 BANSWARA 

97.70 

0.00 

-100% 

284.30 

261.00 

-8% 

302.50 

142.00 

-53% 

147.30 

251.00 

70% 

831.80 

654.00 

-21.4% 

3 CHITTORGARH 

71.50 

0.00 

-100% 

249.90 

254.50 

2% 

269.90 

330.50 

22% 

118.40 

147.00 

24% 

709.70 

732.00 

3.1% 

4 DUNGARPUR 

77.10 

4.00 

-95% 

228.50 

358.00 

57% 

221.90 

126.00 

-43% 

110.30 

306.00 

177% 

637.80 

794.00 

24.5% 

5 PRATAPGARH 

108.30 

0.00 

-100% 

283.30 

323.00 

14% 

290.40 

422.00 

45% 

163.80 

184.00 

12% 

845.80 

929.00 

9.8% 

6 RAJ SAM AND 

68.10 

4.00 

-94% 

176.80 

165.00 

-7% 

177.60 

305.00 

72% 

83.50 

64.00 

-23% 

506.00 

538.00 

6.3% 

Udaipur Division 

82.72 

1.33 

-98% 

238.38 

265.08 

11% 

244.33 

245.92 

1% 

121.63 

205.67 

69% 

687.07 

718.00 

4.5% 

WHOLE 

RAJASTHAN 

54.10 

23.91 

-56% 

195.28 

154.92 

-21% 

194.55 

211.72 

9% 

86.15 

126.98 

47% 

530.08 

517.53 

-2.4% 
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Annexure - "J' 


STATEMENT SHOWING ONE - DAY RAINFALL 

100 mm AND ABOVE f YEAR - 20141 



NAME OF 

RAINFALL STATION 

DATE 

RAINFALL 

IN (mm) 

Bhinai 

07.08.2014 

274.0 

Goela 

07.08.2014 

220.0 

Sarwar 

07.08.2014 

220.0 

Sarwar Thana* 

07.08.2014 

200.0 

Beawar* 

11.08.2014 

139.0 

Beawar 

11.08.2014 

130.0 

Vijainagar 

07.08.2014 

130.0 

Bhinai 

11.08.2014 

127.0 

Sawar 

07.08.2014 

116.0 

Beawar 

12.08.2014 

110.0 

Pisagan 

07.08.2014 

110.0 

Pisagan 

11.08.2014 

110.0 

Pisagan 

06.08.2014 

105.0 

Narainsagar* 

07.08.2014 

103.0 

Masuda 

07.08.2014 

100.0 

Govindgarh 

11.09.2014 

106.0 

Kotkasim 

11.09.2014 

102.0 

Sallopat 

09.09.2014 

161.0 

Kushalgarh 

09.09.2014 

145.0 

Sajjangarh 

09.09.2014 

107.0 

Shabad 

07.08.2014 

257.0 

Atru 

12.08.2014 

250.0 

Ummedsagar* 

07.08.2014 

216.0 

Bhawargarh Colony* 

07.08.2014 

200.0 

Antah 

07.08.2014 

198.0 

Baran* 

12.08.2014 

189.0 

Kishanganj 

12.08.2014 

180.0 

Baran 

07.08.2014 

172.0 

Gopalpura* 

07.08.2014 

170.0 

Baran* 

07.08.2014 

155.0 

Atru 

07.08.2014 

154.0 

Ummedsagar* 

06.08.2014 

153.0 

Shergarh* 

07.08.2014 

150.0 

Mangrol 

07.08.2014 

149.0 


























































































































































DISTRICT 


35 Baran 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 Barmer 



57 Bharatpur 


58 Bhilwara 



NAME OF 

RAINFALL STATION 

DATE 

RAINFALL 

IN (mm) 

Baran 

12.08.2014 

142.0 

Ummedsagar* 

05.08.2014 

140.0 

Kishanganj 

07.08.2014 

136.0 

Shergarh* 

12.08.2014 

128.0 

Gopalpura* 

05.08.2014 

126.0 

Gopalpura* 

12.08.2014 

125.0 

Shabad 

23.07.2014 

120.0 

Shabad 

19.07.2014 

118.0 

Bhawargarh Colony* 

12.08.2014 

116.0 

Ummedsagar* 

12.08.2014 

115.0 

Atru 

06.08.2014 

114.0 

Shergarh* 

06.08.2014 

114.0 

Baran 

05.08.2014 

110.0 

Bethli* 

06.08.2014 

110.0 

Shabad 

06.08.2014 

110.0 

Gopalpura* 

06.08.2014 

108.0 

Mangrol 

05.08.2014 

105.0 

Mangrol 

28.07.2014 

101.0 

Balotra 

04.09.2014 

184.0 

Siwana 

04.09.2014 

153.0 

Pachpadra 

04.09.2014 

117.0 

Chohtan 

04.09.2014 

102.0 

Uchain* 

18.07.2014 

178.0 

Jetpura* 

12.08.2014 

333.0 

Bijolia 

12.08.2014 

291.0 

Hurda 

07.08.2014 

257.0 

Bijolia 

07.08.2014 

232.0 

Rupaheli 

07.08.2014 

224.0 

Sareri Dam* 

07.08.2014 

217.0 

Phuliya Kala 

07.08.2014 

213.0 

Jahajpur 

07.08.2014 

191.0 

Mandal 

07.08.2014 

191.0 

Banera 

07.08.2014 

175.0 

Mandalgarh 

12.08.2014 

175.0 

Kachola 

18.07.2014 

172.0 

Meja Dam* 

07.08.2014 

172.0 

Jetpura* 

07.08.2014 

164.0 

Kareda 

07.08.2014 

157.0 
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DISTRICT 


73 Bhilwara 


74 


75 


76 


77 


78 


79 


80 


81 


82 


83 


84 


85 


86 


87 


88 


89 


90 


91 


92 


93 


94 


95 Bundi 


96 


97 


98 


99 


100 


101 


102 


103 


104 


105 


106 


107 


108 Chittorgarh 



NAME OF 

RAINFALL STATION 

DATE 

RAINFALL 

IN (mm) 

Bhilwara 

07.08.2014 

155.0 

Gulabpura* 

07.08.2014 

155.0 

Sahada 

07.08.2014 

145.0 

Shahpura 

07.08.2014 

142.0 

Gangapur* 

07.08.2014 

140.0 

Kotri 

07.08.2014 

140.0 

Naharsagar* 

07.08.2014 

140.0 

Asind 

07.08.2014 

130.0 

Badnor 

07.08.2014 

127.0 

Bagor 

25.07.2014 

124.0 

Paroli 

07.08.2014 

124.0 

Dabla 

07.08.2014 

121.0 

Kachola 

07.08.2014 

120.0 

Mandalgarh 

07.08.2014 

120.0 

Badnor 

26.07.2014 

115.0 

Badnor 

30.07.2014 

113.0 

Hammergarh 

07.08.2014 

111.0 

Khari Bundh* 

07.08.2014 

105.0 

Agucha* 

07.08.2014 

100.0 

Karoikala 

07.08.2014 

100.0 

Khari Bundh* 

26.07.2014 

100.0 

Patan Tank* 

07.08.2014 

100.0 

Gararda* 

07.08.2014 

216.0 

Hindoli 

07.08.2014 

190.0 

Chanda Ka Talab* 

07.08.2014 

180.0 

Abheypura* 

07.08.2014 

171.0 

Bardha Dam* 

07.08.2014 

160.0 

Keshavrai Patan 

07.08.2014 

149.0 

Nainwa 

07.08.2014 

149.0 

Bundi* 

07.08.2014 

146.0 

Indergarh 

07.08.2014 

143.0 

Nainwa 

06.08.2014 

138.0 

Bundi 

07.08.2014 

135.0 

Gudha Dam* 

07.08.2014 

132.0 

Talera 

07.08.2014 

129.0 

Bhadesar 

07.08.2014 

213.0 

Bhaisroadgarh 

07.08.2014 

180.0 

Gangrar 

07.08.2014 

165.0 


63 












































































































































































DISTRICT 


in Chittorgarh 


112 


113 


114 


115 


116 


117 


118 


119 


120 


121 


122 


123 


124 


125 


126 


127 


128 


129 


130 


131 


132 Dausa 



142 Dholpur 


143 Dungarpur 


144 


145 Ganganagar 



NAME OF 

RAINFALL STATION 

DATE 

RAINFALL 

IN (mm) 

Nimbahera 

07.08.2014 

165.0 

Gambhiri Dam* 

07.08.2014 

154.0 

Chittorgarh 

07.08.2014 

153.0 

Dungla 

03.09.2014 

147.0 

Orai Dam* 

27.07.2014 

143.0 

Orai Dam* 

07.08.2014 

141.0 

Kapasan* 

07.08.2014 

140.0 

Nimbahera 

29.07.2014 

139.0 

Bhadesar 

29.07.2014 

135.0 

Kapasan 

07.08.2014 

133.0 

Wagan Dam* 

03.09.2014 

133.0 

Badisadri 

29.07.2014 

132.0 

Rashmi 

07.08.2014 

132.0 

Bassi Dam* 

07.08.2014 

118.0 

Begun 

07.08.2014 

117.0 

Gambhiri Dam* 

29.07.2014 

111.0 

Sandesar* 

07.08.2014 

110.0 

Bhopalsagar* 

07.08.2014 

105.0 

Bhopalsagar 

07.08.2014 

104.0 

Badgaon* 

29.07.2014 

102.0 

Badisadri 

07.08.2014 

100.0 

Lalsot 

09.08.2014 

235.0 

Lalsot* 

09.08.2014 

225.0 

Rahuwas* 

11.08.2014 

180.0 

Lalsot* 

05.08.2014 

145.0 

Lalsot 

11.08.2014 

138.0 

Lalsot 

05.08.2014 

134.0 

Lalsot* 

11.08.2014 

116.0 

Nangal Rajaawatan 

11.08.2014 

106.0 

Lawan 

09.08.2014 

105.0 

Lalsot* 

06.08.2014 

101.0 

Baseri 

06.08.2014 

210.0 

Dungarpur 

03.09.2014 

127.0 

Dungarpur 

24.07.2014 

105.0 

Ganganagar (A) 

05.09.2014 

196.4 

Ganganagar 

05.09.2014 

185.0 

Sadulsahar 

05.09.2014 

175.0 

Raisinghnagar 

05.09.2014 

116.0 
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DISTRICT 


149 Hanumangarh 


150 


151 


152 Jaipur 


153 


154 


155 


156 


157 


158 Jalore 


159 


160 Jhalawar 


161 


162 


163 


164 


165 


166 


167 


168 


169 


170 


171 


172 Jhunjhunu 


173 


174 Jodhpur 


175 


176 Karauli 



NAME OF 

RAINFALL STATION 

DATE 

RAINFALL 

IN (mm) 

Hanumangarh 

05.09.2014 

150.0 

Tibbi 

05.09.2014 

120.0 

Sangria 

05.09.2014 

111.0 

Chaksu 

10.08.2014 

140.0 

Jaipur 

09.08.2014 

120.0 

Ramgarh Dam* 

05.08.2014 

120.0 

Jaipur* (IDR) 

09.08.2014 

105.8 

Bassi 

09.08.2014 

104.0 

Jamuwa Ramgarh 

05.08.2014 

103.0 

Raniwara 

25.07.2014 

155.0 

Raniwara 

10.09.2014 

106.0 

Jhalawar 

05.08.2014 

147.0 

Pachpahar 

07.08.2014 

145.0 

Asnawar 

06.08.2014 

125.0 

Bhimsagar* 

07.08.2014 

118.0 

Khanpur 

07.08.2014 

118.0 

Raipur* 

06.08.2014 

118.0 

Kalisindh* 

07.08.2014 

112.0 

Bakani 

06.08.2014 

111.0 

Sunel 

07.08.2014 

102.0 

Aklera 

06.08.2014 

100.0 

Asnawar 

13.08.2014 

100.0 

Chappi Dam* 

13.08.2014 

100.0 

Malsisar 

20.07.2014 

118.0 

Udaipurwati 

10.08.2014 

101.0 

Jaliwara* 

11.09.2014 

105.0 

Luni 

04.09.2014 

101.0 

Juggar Dam* 

06.08.2014 

170.0 

Hindaun 

06.08.2014 

150.0 

Sri Mahaveerji* 

06.08.2014 

145.0 

Sangod 

07.08.2014 

224.0 

Rawatbhata* 

07.08.2014 

153.2 

Jawaharsagar* 

07.08.2014 

148.0 

Kota Barrage* 

07.08.2014 

142.0 

Ramganjmandi 

07.08.2014 

137.0 

Chechat 

07.08.2014 

133.0 

Gandhi Sagar* 

07.08.2014 

131.1 

Ladpura 

07.08.2014 

130.0 


65 

















































































































































































DISTRICT 


187 Kota 


188 


189 


190 


191 


192 


193 


194 


195 


196 Nagaur 



206 Partapgarh 


207 Rajsamand 


208 Sawai Madhopur 


209 


210 


211 


212 


213 


214 


215 


216 


217 


218 


219 


220 Sikar 


221 


222 Sirohi 



NAME OF 

RAINFALL STATION 

DATE 

RAINFALL 

IN (mm) 

Alnia Dam* 

07.08.2014 

125.0 

Darra Colony* 

07.08.2014 

121.0 

Sawan Bhado* 

07.08.2014 

120.0 

Kota A.P. (A) 

07.08.2014 

115.9 

Kanwas 

07.08.2014 

111.0 

Alnia Dam* 

28.07.2014 

110.0 

Kota A.P. (A) 

27.07.2014 

106.9 

Mandana 

07.08.2014 

105.0 

Kota A.P. (A) 

28.07.2014 

101.4 

Jayal 

07.08.2014 

155.0 

Makrana 

11.08.2014 

136.0 

Parbatsar 

11.08.2014 

118.0 

Ladnu 

18.07.2014 

113.0 

Girinanda* 

12.08.2014 

110.0 

Hemawas* 

08.08.2014 

109.0 

Dantiwara* 

11.09.2014 

108.0 

Girinanda* 

07.08.2014 

107.0 

Kantaliya* 

07.08.2014 

105.0 

Jaitaran 

08.08.2014 

100.0 

Chhotisadri 

07.08.2014 

131.0 

Railmagra 

07.08.2014 

105.0 

Dheel* 

10.08.2014 

162.0 

Sawai Madhopur 

07.08.2014 

155.0 

Bonli 

05.08.2014 

135.0 

Gangapur City 

04.08.2014 

126.0 

Gangapur City 

06.08.2014 

120.0 

Choth Ka Barwara 

06.08.2014 

119.0 

Bhadoti* 

10.08.2014 

113.0 

Sawai Madhopur (A) 

12.08.2014 

110.0 

Pancholas* 

12.08.2014 

103.0 

Dheel* 

06.08.2014 

100.0 

Pancholas* 

07.08.2014 

100.0 

Sawai Madhopur 

29.07.2014 

100.0 

Ramgarh sekhawati 

30.07.2014 

205.0 

Danta Ramgarh 

11.08.2014 

114.0 

Mount Abu 

30.07.2014 

212.0 

Mount Abu (A) 

30.07.2014 

197.4 

Reodar 

25.07.2014 

137.0 
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NAME OF 

RAINFALL STATION 

DATE 

RAINFALL 

IN (mm) 

Aburoad 

30.07.2014 

111.0 

Mount Abu (A) 

03.09.2014 

108.8 

Deoli 

07.08.2014 

217.0 

Galwa Tank* 

07.08.2014 

200.0 

Tordisagar* 

07.08.2014 

163.0 

Deoli* 

07.08.2014 

155.0 

Galwania Bundh* 

07.08.2014 

155.0 

Panwar Sagar* 

07.08.2014 

152.0 

Mashi Tank* 

07.08.2014 

135.0 

Malpura 

07.08.2014 

120.0 

Peeplu* 

07.08.2014 

120.0 

Todaraisingh 

29.07.2014 

120.0 

Todaraisingh* 

29.07.2014 

120.0 

Bisalpur Dam* 

07.08.2014 

119.0 

Bisalpur Dam* 

29.07.2014 

116.0 

Vansthli (IMD) 

07.08.2014 

112.6 

Nagar Fort 

07.08.2014 

112.0 

Deoli 

06.08.2014 

110.0 

Thikriya* 

07.08.2014 

110.0 

Motisagar* 

07.08.2014 

108.0 

Peeplu 

07.08.2014 

105.0 

Bisalpur Dam* 

06.08.2014 

104.0 

Galwania Bundh* 

29.07.2014 

104.0 

Tonk 

07.08.2014 

104.0 

Tonk* 

07.08.2014 

103.0 

Tordisagar* 

29.07.2014 

101.0 

Todaraisingh 

07.08.2014 

100.0 

Todaraisingh* 

07.08.2014 

100.0 

Sei Dam* 

04.09.2014 

131.0 

Babalwara* 

03.09.2014 

130.0 

Rishabdev 

18.07.2014 

129.0 

Madar* 

11.09.2014 

120.0 

Somkagdar* 

18.07.2014 

116.0 

Lasariya 

29.07.2014 

112.0 

Mavli 

10.09.2014 

105.0 

Nai* 

09.09.2014 

100.0 



DISTRICT 


225 Sirohi 


226 


227 Tonk 


228 


229 


230 


231 


232 


233 


234 


235 


236 


237 


238 


239 


240 


241 


242 


243 


244 


245 


246 


247 


248 


249 


250 


251 


252 


253 Udaipur 



NOTE- * W. R. Station 
(A) I.M.D. Station 
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Annexure-"K' 


STATEMENT SHOWING POSITION OF RAINFALL CONDITION ON 
AVERAGE BASIS IN DISTRICT FOR THE PERIOD OF 2010 - 2014 FROM 1 ST IUNE TO 30 th SEPTEMBER 




Revised 

2010 

Revised 

2011 

2012 

2013 

2014 

S.No. 

Name of Station 

Normal 

Actual 

Deviation 

Normal 

Actual 

Deviation 

Actual 

Deviation 

Actual 

Deviation 

Actual 

Deviation 



(m.m) 

(m.m) 

(%) 

(m.m) 

(m.m) 

(%) 

(m.m) 

(%) 

(m.m) 

(%) 

(m.m) 

(%) 

BIKANER DIVISION 













1 

Bikaner 

210.3 

400.10 

90.3% 

228.7 

311.70 

36.3% 

288.9 

26.3% 

233.1 

1.9% 

222.0 

-2.9% 

2 

Churu 

319.2 

598.50 

87.5% 

313.7 

595.70 

89.9% 

376.4 

20.0% 

406.3 

29.5% 

363.0 

15.7% 

3 

Sri Ganganagar 

201.2 

319.70 

58.9% 

201.4 

328.30 

63.0% 

225.4 

11.9% 

154.2 

-23.4% 

259.6 

28.9% 

4 

Hanumangarh 

256.4 

413.10 

61.1% 

252.5 

364.70 

44.4% 

247.4 

-2.0% 

282.9 

12.0% 

273.3 

8.2% 

JODHPUR DIVISION 













1 

Jodhpur 

292.2 

415.80 

42.3% 

274.5 

378.90 

38.0% 

334.2 

21.8% 

487.9 

77.7% 

275.5 

0.4% 

2 

Barmer 

237.7 

504.80 

112.4% 

243.4 

430.30 

76.8% 

224.0 

-8.0% 

431.9 

77.4% 

211.1 

-13.3% 

3 

Jaisalmer 

144.4 

361.40 

150.3% 

158.4 

289.20 

82.6% 

211.0 

33.2% 

210.9 

33.2% 

91.5 

-42.2% 

4 

Jalore 

408.0 

658.50 

61.4% 

394.2 

668.60 

69.6% 

307.0 

-22.1% 

539.0 

36.7% 

340.6 

-13.6% 

5 

Pali 

452.0 

551.60 

22.0% 

446.7 

630.10 

41.1% 

542.2 

21.4% 

535.8 

19.9% 

505.4 

13.1% 

6 

Sirohi 

616.6 

783.90 

27.1% 

868.6 

1077.70 

24.1% 

689.5 

-20.6% 

712.1 

-18.0% 

630.6 

-27.4% 

AJMER DIVISION 













1 

Ajmer 

459.4 

545.00 

18.6% 

429.6 

629.50 

46.5% 

591.6 

37.7% 

542.9 

26.4% 

527.3 

22.7% 

2 

Bhilwara 

629.5 

570.90 

-9.3% 

580.9 

705.20 

21.4% 

614.6 

5.8% 

667.3 

14.9% 

614.9 

5.9% 

3 

Nagaur 

362.1 

509.20 

40.6% 

348.5 

418.30 

20.0% 

473.6 

35.9% 

468.9 

34.5% 

411.0 

17.9% 

4 

Tonk 

573.7 

682.10 

18.9% 

566.0 

855.40 

51.1% 

598.1 

5.7% 

860.5 

52.0% 

707.9 

25.1% 
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S.No. Name of Station 


Revised 

Normal 


2010 


Actual Deviation 


Revised 

Normal 


Actual Deviation Actual Deviation Actual Deviation Actual Deviation 


(m.m) (m.m) 


(%) (m.m) (m.m) 


(m.m) (%) (m.m) (%) 


BHARATPUR DIVISION 


1 

Bharatpur 

586.7 

729.10 

24.3% 

557.6 

705.30 

26.5% 

682.0 

22.3% 

562.3 

0.8% 

439.6 

-21.2% 

2 

Dholpur 

625.3 

653.00 

4.4% 

650.0 

601.70 

-7.4% 

776.7 

19.5% 

864.7 

33.0% 

491.2 

-24.4% 

3 

Karauli 

635.7 

629.60 

-1.0% 

637.4 

655.60 

2.9% 

771.1 

21.0% 

814.8 

27.8% 

516.7 

-18.9% 

4 

Sawai Madhopur 

701.8 

691.30 

-1.5% 

664.0 

804.10 

21.1% 

629.8 

-5.1% 

871.6 

31.3% 

621.8 

-6.4% 


JAIPUR DIVISION 


1 

Jaipur 

533.4 

708.00 

32.7% 

524.6 

660.60 

25.9% 

598.5 

14.1% 

574.0 

9.4% 

473.6 

-9.7% 

2 

Alwar 

553.4 

759.30 

37.2% 

555.3 

587.60 

5.8% 

606.8 

9.3% 

594.5 

7.1% 

387.6 

-30.2% 

3 

Dausa 

590.3 

638.60 

8.2% 

612.1 

759.20 

24.0% 

809.8 

32.3% 

786.4 

28.5% 

591.4 

-3.4% 

4 

Jhunjhunu 

417.2 

705.10 

69.0% 

410.0 

592.90 

44.6% 

477.0 

16.3% 

459.4 

12.1% 

401.4 

-2.1% 

5 

Sikar 

409.7 

751.60 

83.5% 

402.5 

567.40 

41.0% 

631.4 

56.9% 

457.0 

13.5% 

480.5 

19.4% 


KOTA DIVISION 


UDAIPUR DIVISION 


1 

Kota 

732.4 

599.20 

-18.2% 

746.3 

1276.20 

71.0% 

638.2 

-14.5% 

1171.3 

56.9% 

718.8 

-3.7% 

2 

Baran 

812.8 

560.90 

-31.0% 

792.2 

1523.90 

92.4% 

748.5 

-5.5% 

1535.5 

93.8% 

1020.6 

28.8% 

3 

Bundi 

683.0 

554.70 

-18.8% 

655.9 

838.60 

27.9% 

591.9 

-9.8% 

876.3 

33.6% 

684.7 

4.4% 

4 

Jhalawar 

899.1 

567.00 

-36.9% 

855.1 

1236.80 

44.6% 

736.3 

-13.9% 

1374.1 

60.7% 

787.7 

-7.9% 


1 

Udaipur 

603.6 

756.20 

25.3% 

591.3 

875.20 

48.0% 

671.0 

13.5% 

758.9 

28.3% 

714.0 

20.8% 

2 

Banswara 

909.8 

605.80 

-33.4% 

831.8 

1089.60 

31.0% 

1156.9 

39.1% 

1019.2 

22.5% 

646.1 

-22.3% 

3 

Chittorgarh 

716.1 

728.80 

1.8% 

709.7 

860.00 

21.2% 

790.0 

11.3% 

926.0 

30.5% 

786.4 

10.8% 

4 

Dungarpur 

686.5 

565.00 

-17.7% 

637.8 

964.10 

51.2% 

946.4 

48.4% 

873.4 

36.9% 

599.2 

-6.1% 

5 

Pratapgarh 

872.9 

749.20 

-14.2% 

845.8 

1265.20 

49.6% 

968.6 

14.5% 

1183.2 

39.9% 

706.6 

-16.5% 

6 

Rajsamand 

485.3 

653.00 

34.6% 

506.0 

743.30 

46.9% 

569.5 

12.5% 

646.1 

27.7% 

531.4 

5.0% 


WHOLE RAJASTHAN 

533.9 

606.3 

13.6% 

530.1 

737.6 

39.1% 

617.9 

16.6% 

691.2 

30.4% 

518.7 

-2.1% 
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Annexure-"L" 

STATEMENT SHOWING RAINFALL DATA RECORDED FROM 1 ST TUNE TO 30 th SEPT, f 2010 - 20141 
AT DISTRICT HEADQUARTERS WITH PERCENTAGE DEVIATION FROM NORMAL FIGURES 


S. No. Name of Station 

Revised 

Normal 

(m.m) 

2010 

Revised 

Normal 

(m.m) 

2011 

2012 

2013 

2014 

Actual 

(mm) 

Deviation 

(%) 

Actual 

(mm) 

Deviation 

(%) 

Actual 

(mm) 

Deviation 

(%) 

Actual 

(mm) 

Deviation 

(%) 

Actual 

(mm) 

Deviation 

(%) 

1 

Bikaner 

210.3 

379.0 

80.2% 

228.7 

325.5 

42.3% 

296.0 

29.4% 

392.0 

71.4% 

219.0 

-4.2% 

2 

Churu 

319.2 

570.0 

78.6% 

313.7 

574.0 

83.0% 

372.0 

18.6% 

360.0 

14.8% 

386.0 

23.0% 

3 

Sri Ganganagar 

201.2 

351.0 

74.5% 

201.4 

377.0 

87.2% 

284.0 

41.0% 

206.0 

2.3% 

363.0 

80.2% 

4 

Hanumangarh 

256.4 

519.0 

102.4% 

252.5 

271.0 

7.3% 

176.0 

-30.3% 

152.0 

-39.8% 

224.0 

-11.3% 

BIKANER DIVISION 

246.8 

454.8 

84.3% 

249.1 

386.9 

55.3% 

282.0 

13.2% 

277.5 

11.4% 

298.0 

19.6% 

5 

Jodhpur 

292.2 

459.0 

57.1% 

274.5 

298.0 

8.6% 

447.0 

62.8% 

518.3 

88.8% 

331.0 

20.6% 

6 

Barmer 

237.7 

339.5 

42.8% 

243.4 

327.0 

34.3% 

258.0 

6.0% 

363.0 

49.1% 

228.0 

-6.3% 

7 

Jaisalmer 

144.4 

285.0 

97.4% 

158.4 

274.0 

73.0% 

186.0 

17.4% 

145.0 

-8.5% 

119.0 

-24.9% 

8 

Jalore 

408.0 

459.0 

12.5% 

394.2 

566.0 

43.6% 

194.2 

-50.7% 

426.0 

8.1% 

255.0 

-35.3% 

9 

Pali 

452.0 

404.0 

-10.6% 

446.7 

508.0 

13.7% 

296.0 

-33.7% 

588.0 

31.6% 

420.0 

-6.0% 

10 

Sirohi 

616.6 

612.7 

-0.6% 

868.6 

749.0 

-13.8% 

741.8 

-14.6% 

395.4 

-54.5% 

387.6 

-55.4% 

JODHPUR DIVISION 

358.5 

426.5 

19.0% 

397.6 

453.7 

14.1% 

353.8 

-11.0% 

406.0 

2.1% 

290.1 

-27.0% 

11 

Ajmer 

459.4 

550.6 

19.9% 

429.6 

463.6 

7.9% 

568.4 

32.3% 

676.0 

57.4% 

525.0 

22.2% 

12 

Bhilwara 

629.5 

478.0 

-24.1% 

580.9 

730.0 

25.7% 

597.0 

2.8% 

656.0 

12.9% 

722.0 

24.3% 

13 

Nagaur 

362.1 

406.3 

12.2% 

348.5 

207.0 

-40.6% 

388.0 

11.3% 

361.0 

3.6% 

266.0 

-23.7% 

14 

Tonk 

573.7 

870.0 

51.6% 

566.0 

722.0 

27.6% 

673.0 

18.9% 

1173.0 

107.2% 

760.0 

34.3% 

AJMER DIVISION 

506.2 

576.2 

13.8% 

481.3 

530.7 

10.3% 

556.6 

15.7% 

716.5 

48.9% 

568.3 

18.1% 

15 

Bharatpur 

586.7 

684.0 

16.6% 

557.6 

694.0 

24.5% 

785.0 

40.8% 

520.0 

-6.7% 

384.0 

-31.1% 

16 

Dholpur 

625.3 

895.0 

43.1% 

650.0 

734.0 

12.9% 

705.0 

8.5% 

945.0 

45.4% 

488.0 

-24.9% 

17 

Karauli 

635.7 

945.7 

48.8% 

637.4 

433.5 

-32.0% 

567.1 

-11.0% 

658.0 

3.2% 

629.0 

-1.3% 

18 

Sawai Madhopur 

701.8 

918.0 

30.8% 

664.0 

926.0 

39.5% 

661.0 

-0.5% 

1165.0 

75.5% 

958.0 

44.3% 

BHARATPUR DIVISION 

637.4 

860.7 

35.0% 

627.3 

696.9 

11.1% 

679.5 

8.3% 

822.0 

31.0% 

614.8 

-2.0% 

















































































































































































































































































































































S. No. Name of Station 


19 Jaipur 


20 Alwar 


21 Dausa 


22 Jhunjhunu 


23 Sikar 


JAIPUR DIVISION 


24 


Revised 

Normal 

(m.m) 


533.4 


553.4 


590.3 


417.2 


409.7 


500.8 



Actual 

(mm) 


571.0 


781.0 


640.0 


775.0 


818.0 


717.0 


7.0% 


41.1% 


8.4% 


85.8% 


99.7% 


43 . 2 % 


Revised 

Normal 

(m.m) 


524.6 


555.3 


612.1 


410.0 


402.5 


500.9 


Actual 

(mm) 


620.0 


749.0 


885.0 


556.0 


454.0 


652.8 



18.2% 


34.9% 


44.6% 


35.6% 


12 . 8 % 


30 . 3 % 


Actual 

(mm) 


1074.0 


1013.0 


608.0 


389.0 


765.0 


769.8 




25 


26 Bundi 


27 Jhalawar 


KOTA DIVISION 


28 Udaipur 

29 Banswara 


30 Chittorgarh 


31 Dungarpur 


32 Pratapgarh 


33 Rajsamand 


UDAIPUR DIVISION 


WHOLE RAJASTHAN 


732.4 

515. 

812.8 

560. 


-29.7% 

746.3 

941.0 

26.1% 

591. 

-31.1% 

792.2 

1507.0 

90.2% 

736. 



3.6 

809. 

9.8 

594. 



-19.6% 


-32.7% 


- 28 . 7 % 


34.0% 


-34.7% 


8 . 2 % 


- 1 . 2 % 


7.5% 


76.2% 


8.8% 


16 . 9 % 



750.0 


1420.0 


1154.5 


14.3% 


66 . 1 % 


51 . 4 % 



104.7% 


82.4% 


-0.7% 


-5.1% 


90.1% 


53 . 7 % 


- 20 . 8 % 


-7.1% 


9.2% 


-25.7% 


- 12 . 2 % 


Actual 

(mm) 


751.1 


739.0 


888.0 


395.0 


425.0 


639.6 


058. 

682. 


644.0 


1446.0 


1207.5 



43.2% 


33.1% 


45.1% 


-3.7% 


5.6% 


27 . 7 % 


Actual 

(mm) 


464.0 


490.0 


384.0 


276.0 


295.0 


381.8 



- 11 . 6 % 


- 11 . 8 % 


-37.3% 


-32.7% 


-26.7% 


- 23 . 8 % 


41.8% 

662.0 

-11.3% 

112.3% 

1016.0 

28.3% 

-1.8% 

620.0 

-5.5% 

69.1% 

899.0 

5.1% 


58 . 4 % 


.3 

992.0 

67.8% 

712.0 

20.4% 

764.0 

29.2% 

661.0 

11.8% 

.8 

1382.0 

66.1% 

1300.0 

56.3% 

1103.0 

32.6% 

654.0 

-21.4% 



817.5 


977.0 


1381.0 


522.0 


1011.9 


701.0 


15.2% 


53.2% 


63.3% 


3.2% 


47 . 3 % 


32 . 2 % 


789.5 


1178.0 


1347.0 


569.0 


982.6 


624.8 


11 . 2 % 


84.7% 


59.3% 


12.5% 


43 . 0 % 


17 . 9 % 


992.0 


1316.0 


1315.0 


664.0 


1025.7 


723.7 


39.8% 


106.3% 


55.5% 


31.2% 


49 . 3 % 


36 . 5 % 



3.1% 


24.5% 


9.8% 


6.3% 


4 . 5 % 


- 2 . 4 % 
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Annexure-"M" 


STATEMENT SHOWING MAXIMUM TEMPERATURE OF IMPORTANT 


STATIONS IN RAIASTHAN DURING IUNE 2014 


S.No. 

Stations 

Maximum 
Temperature 
in °C 

Date 

1 

Phalodi 

49.0 

Friday, June 06, 2014 

2 

Churu 

48.6 

Friday, June 06, 2014 

3 

Sri Ganganagar 

48.6 

Sunday, June 08, 2014 

4 

Bikaner 

47.6 

Friday, June 06, 2014 

5 

Bundi 

47.6 

Sunday, June 08, 2014 

6 

Barmer 

47.4 

Friday, June 06, 2014 

7 

Vanasthali 

47.4 

Thursday, June 05, 2014 

8 

Sawai Madhopur 

47.2 

Sunday, June 08, 2014 

9 

Jaipur 

47.0 

Sunday, June 08, 2014 

10 

Jaisalmer 

47.0 

Wednesday, June 04, 2014 

11 

Kota 

46.9 

Saturday, June 07, 2014 

12 

Chittorgarh 

46.6 

Saturday, June 07, 2014 

13 

Pilani 

45.7 

Saturday, June 07, 2014 

14 

Jodhpur 

45.6 

Friday, June 06, 2014 

15 

Banswara 

45.0 

Wednesday, June 04, 2014 

16 

Ajmer 

44.8 

Saturday, June 07, 2014 

17 

Udaipur 

43.6 

Thursday, June 05, 2014 
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ABSTRACT OF FULL & PARTIALLY FILLED TANKS AND EMPTY TANKS 


Annxure- "N" 


Category 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 1 

Capacity 

4.25 

Mcum & 

Above 

Capacity 
less than 
4.25 

Mcum 

Total 

Capacity 

4.25 

Mcum & 

Above 

Capacity 
less than 

4.25 

Mcum 

Total 

Capacit 
y 4.25 
Mcum 

& 

Above 

Capacity 
less than 
4.25 

Mcum 

Total 

Capacit 
y 4.25 
Mcum & 
Above 

Capacity 
less than 

4.25 

Mcum 

Total 

Capacit 
y 4.25 
Mcum 

& 

Above 

Capacity 
less than 
4.25 

Mcum 

Total 

Full 

45 

56 

101 

116 

174 

290 

83 

156 

239 

93 

167 

260 

91 

138 

229 

Partially 

186 

193 

379 

114 

126 

240 

145 

170 

315 

126 

133 

259 

127 

131 

258 

Empty 

40 

175 

215 

44 

148 

192 

46 

124 

170 

55 

150 

205 

56 

181 

237 

Total 

271 

424 

695 

274 

448 

722 

274 

450 

724 

274 

450 

724 

274 

450 

724 


CATEGORY WISE WATER RECEIVED f IN % 1 ABSTRACT OF TOTAL TANKS 


S. No. 

Category 
showing 
% of 
water 

received 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

capacity 4.25 
Mcum & above 

capacity less 
than 4.25 Mcum 

capacity 4.25 
Mcum & above 

capacity less 
than 4.25 Mcum 

capacity 4.25 
Mcum & above 

capacity less 
than 4.25 Mcum 

capacity 4.25 
Mcum & above 

capacity less 
than 4.25 Mcum 

capacity 4.25 
Mcum & above 

capacity less 
than 4.25 Mcum 

No. of 
Tanks 

%age of 
tanks 

No. of 
Tanks 

%age of 
tanks 

No. of 
Tanks 

%age of 
tanks 

No. of 
Tanks 

%age of 
tanks 

No. of 
Tanks 

%age of 
tanks 

No. of 
Tanks 

%age 

of 

tanks 

No. of 
Tanks 

%age of 
tanks 

No. of 
Tanks 

%age of 
tanks 

No. of 
Tanks 

%age of 
tanks 

No. of 
Tanks 

%age of 
tanks 

1 

0% 

40 

14.76% 

164 

47.13% 

44 

16.06% 

148 

33.04% 

46 

16.79% 

124 

27.56% 

55 

20.07% 

150 

33.33% 

56 

20.44% 

181 

40.22% 

2 

> 0% to 
25% 

84 

31.00% 

117 

33.62% 

53 

19.34% 

48 

10.71% 

45 

16.42% 

62 

13.78% 

52 

18.98% 

52 

11.56% 

46 

16.79% 

30 

6.67% 

3 

> 25% to 
50% 

42 

15.50% 

28 

8.05% 

20 

7.30% 

25 

5.58% 

33 

12.04% 

39 

8.67% 

33 

12.04% 

36 

8.00% 

27 

9.85% 

43 

9.56% 

4 

> 50% to 
75% 

40 

14.76% 

13 

3.74% 

25 

9.12% 

33 

7.37% 

40 

14.60% 

49 

10.89% 

24 

8.76% 

37 

8.22% 

34 

12.41% 

57 

12.67% 

5 

> 75% to 
100% 

65 

23.99% 

26 

7.47% 

132 

48.18% 

194 

43.30% 

110 

40.15% 

176 

39.11% 

110 

40.15% 

175 

38.89% 

111 

40.51% 

139 

30.89% 

6 

Total 

271 


348 


274 


448 


274 


450 


274 


450 


274 


450 


7 

Tanks Full/ 

Overflown 

45 

16.61% 

56 

16.09% 

116 

42.34% 

174 

38.84% 

83 

30.29% 

156 

34.67% 

93 

33.94% 

167 

37.11% 

91 

33.21% 

138 

30.67% 
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ANNEXURE- "O" 

STATEMENT SHOWING MAJOR DAMS & DISTRICTWISE POSITION 


OF WATER RECEIVED IN TANKS UP TO 30TH Sent. 2014 


f Capacity more than 4.25 Mcum 1 


S.No. 

Name of Dams 

Total Gross Storage 
(Mcum) 

Total Storage Received 
(Mcum) 

% 


Major Dams 

1 

Ranapratap Sagar 

2905.230 

2854.400 

98.25 

2 

Kota Barrage 

112.010 

111.040 

99.13 

3 

Jawahar Sagar 

67.110 

66.550 

99.17 

4 

Mahi Bajaj Sagar 

2179.870 

2147.193 

98.50 

5 

Haro 

11.919 

11.919 

100.00 

6 

Bisalpur Dam 

1095.314 

1093.850 

99.87 

7 

Galwa Tank 

48.750 

47.562 

97.56 

8 

Tordi Sagar 

47.136 

34.576 

73.35 

9 

Morel Dam 

76.635 

56.960 

74.33 

10 

Sikri 

127.395 

0.000 

0.00 

11 

Parwati Dam 

120.880 

82.160 

67.97 

12 

Gudha 

95.580 

95.580 

100.00 

13 

Ramgarh 

75.022 

0.000 

0.00 

14 

Chapparwara 

34.991 

5.943 

16.98 

15 

Kalakh Sagar 

16.448 

0.000 

0.00 

16 

Jawai Dam 

207.410 

59.300 

28.59 

17 

Sardarsamand 

88.200 

5.220 

5.92 

18 

Meja Dam 

84.080 

9.400 

11.18 

19 

Som Kamla Amba 

172.810 

172.810 

100.00 

20 

Rajsamand 

107.220 

13.270 

12.38 

21 

Jaisamand 

414.900 

284.860 

68.66 

22 

Jakham Dam 

142.030 

134.350 

94.59 


TOTAL 

8230.939 

7286.943 

88.53 

S.No. 

Name of District 

Total Gross Storage 

Total Storage Received 

% 

(Mcum) 

(Mcum) 


MEDIUM & MINOR DAMS ( Having capacity more than 4.25 Mcum ) 


Water Resources Zone Jaipur 

1 

Ajmer 

119.095 

52.069 

43.72 

2 

Alwar 

131.600 

20.270 

15.40 

3 

Bharatpur 

109.078 

46.270 

42.42 

4 

Dausa 

95.577 

7.498 

7.85 

5 

Dholpur 

47.060 

32.520 

69.10 

6 

Jaipur 

91.347 

9.474 

10.37 

7 

Jhnujhunu 

10.336 

0.000 

0.00 

8 

Karauli 

172.656 

86.679 

50.20 

9 

S.Madhopur 

122.673 

89.030 

72.58 

10 

Sikar 

18.345 

0.000 

0.00 

11 

Tonk 

126.326 

79.604 

63.01 


TOTAL 

1044.093 

423.414 

40.55 
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Name of Dams 

Total Gross Storage 
(Mcum) 

Total Storage Received 
(Mcum) 

% 

Water Resources Zone Kota 

Baran 

171.900 

161.640 

94.03 

Bundi 

177.550 

129.240 

72.79 

Jhalawar 

277.600 

248.970 

89.69 

Kota 

73.750 

73.360 

99.47 

TOTAL 

700.799 

613.210 

87.50 

Water Resources Zone Udaipur 

Banswara 

33.869 

23.754 

70.13 

Bhilwara 

345.573 

194.840 

56.38 

Chittorgarh 

343.027 

233.770 

68.15 

Dungarpur 

59.510 

56.750 

95.36 

Pratapgarh 

25.770 

23.760 

92.20 

Rajsamand 

81.000 

45.870 

56.63 

Udaipur 

280.212 

230.736 

82.34 

TOTAL 

1168.961 

809.480 

69.25 

Water Resources Zone Jodhpur 

Barmer 

4.650 

0.366 

7.87 

Jalore 

116.270 

0.790 

0.68 

Jodhpur 

86.030 

0.249 

0.29 

Nagaur 

8.520 

0.000 

0.00 

Pali 

192.070 

59.246 

30.85 

Sirohi 

144.770 

30.651 

21.17 

TOTAL 

552.310 

91.302 

16.53 

G.TOTAL 

3466.163 

1937.406 

55.89 


Overall total of ( capacity more 
than 4.25 Mcum) 

11697.102 

9224.349 

78.86 

Overall total of ( capacity less 
than 4.25 Mcum) 

837.747 

391.093 

46.68 

OVERALL TOTAL OF 

RAJASTHAN IN (Mcum) 

12534.849 

9615.442 

76.71 
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Annexure-"P" 

DISTRICT WISE POSITION OF OVERFLOWN TANKS 

DURING MONSOON. 2014 & 2013 


S. No. 

District 

No. of Tanks 

above 4.25 

Mcum 

No. of Tanks 

below 4.25 

Mcum 

Total 

2014 

Total 

2013 

1 

AJMER 

7 

3 

10 

4 

2 

ALWAR 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

3 

BANSWARA 

3 

7 

10 

22 

4 

BARAN 

10 

22 

32 

30 

5 

BARMER 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

6 

BHARATPUR 

Nil 

Nil 

Nil 

1 

7 

BHILWARA 

8 

4 

12 

8 

8 

BIKANER 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

9 

BUNDI 

12 

13 

25 

21 

10 

CHITTORGARH 

6 

16 

22 

22 

11 

DAUSA 

Nil 

1 

1 

1 

12 

DHOLPUR 

Nil 

Nil 

Nil 

6 

13 

DUNGARPUR 

6 

3 

9 

12 

14 

JAIPUR 

Nil 

2 

2 

3 

15 

JALORE 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

16 

JHALAWAR 

7 

13 

20 

50 

17 

JHUNJHUNU 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

18 

JODHPUR 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

19 

KARAULI 

Nil 

Nil 

Nil 

3 

20 

KOTA 

3 

9 

12 

13 

21 

NAGAUR 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

22 

PALI 

1 

2 

3 

2 

23 

PRATAPGARH 

3 

2 

5 

10 

24 

RAJSAMAND 

2 

1 

3 

2 

25 

SAWAIMADHOPUR 

4 

2 

6 

15 

26 

SIKAR 

Nil 

1 

1 

Nil 

27 

S1ROHI 

Nil 

5 

5 

4 

28 

TONK 

9 

15 

24 

18 

29 

UDAIPUR 

10 

17 

27 

13 


TOTAL 

91 

138 

229 

260 


















































































































































































Annexure-"P" 

LIST OF FILLED TANKS fDATE WISE) 

ABOVE 4.25 Mcum YEAR 2014 


S.NO. 

NAME OF DISTRICT 

NAME OF TANK 

DATE OF 

FILLING 

1 

Kota 

Jawahar Sagar 

15-Jun-14 

2 

Baran 

Ummed Sagar 

24-Jul-14 

3 

Baran 

Ratai 

26-Jul-14 

4 

Baran 

Hindlot 

28-Jul-14 

5 

Baran 

Bilas Dam 

29-Jul-14 

6 

Bundi 

Chakan 

29-Jul-14 

7 

Baran 

Gopalpura 

30-Jul-14 

8 

Jhalawar 

Khalikhar 

30-Jul-14 

9 

Udaipur 

Som Kagdar 

30-Jul-14 

10 

Baran 

Chatarpura 

2-Aug-14 

11 

Sawai Madhopur 

Pancholas 

6-Aug-14 

12 

Baran 

Kalisot 

6-Aug-14 

13 

Jhalawar 

Gulendi 

6-Aug-14 

14 

Udaipur 

Kejad 

6-Aug-14 

15 

Ajmer 

Anasagar 

7-Aug-14 

16 

Tonk 

Galwania 

7-Aug-14 

17 

Tonk 

Dakhiya 

7-Aug-14 

18 

Tonk 

Sahodra 

7-Aug-14 

19 

Tonk 

Sheodanpura 

7-Aug-14 

20 

Tonk 

Chandlai 

7-Aug-14 

21 

Baran 

Eklera Sagar 

7-Aug-14 

22 

Bundi 

Vardha Dam 

7-Aug-14 

23 

Bundi 

Bundi Ka Gothra 

7-Aug-14 

24 

Bundi 

Bhimlat 

7-Aug-14 

25 

Bundi 

Paibalapura 

7-Aug-14 

26 

Bundi 

Abheypura 

7-Aug-14 

27 

Bundi 

Indrani 

7-Aug-14 

28 

Bundi 

Machali 

7-Aug-14 

29 

Bundi 

Roonija 

7-Aug-14 

30 

Jhalawar 

Sarola 

7-Aug-14 

31 

Kota 

Alnia Dam 

7-Aug-14 

32 

Kota 

Sawanbhado 

7-Aug-14 

33 

Bhilwara 

Govta 

7-Aug-14 
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S.NO. 

NAME OF DISTRICT 

NAME OF TANK 

DATE OF 

FILLING 

34 

Bhilwara 

Panchanpura 

7-Aug-14 

35 

Bhilwara 

Mandol 

7-Aug-14 

36 

Tonk 

Galwa 

8-Aug-14 

37 

Ajmer 

Lasaria 

8-Aug-14 

38 

Ajmer 

Vasundani 

8-Aug-14 

39 

Ajmer 

Tajsarowar Arnia 

8-Aug-14 

40 

Ajmer 

Para 1st 

8-Aug-14 

41 

Ajmer 

Para Ilnd 

8-Aug-14 

42 

Tonk 

Moti Sagar 

8-Aug-14 

43 

Bundi 

Dugari 

8-Aug-14 

44 

Bhilwara 

Damtikokra 

8-Aug-14 

45 

Baran 

Bethli 

9-Aug-14 

46 

Sawai Madhopur 

Bhagwatgarh 

10-Aug-14 

47 

Tonk 

Daulatsagar 

10-Aug-14 

48 

Chittorgarh 

Murlia 

10-Aug-14 

49 

Pratapgarh 

Gagri 

10-Aug-14 

50 

Sawai Madhopur 

Dheel 

ll-Aug-14 

51 

Sawai Madhopur 

Surwal 

ll-Aug-14 

52 

Bhilwara 

Jetpura 

ll-Aug-14 

53 

Ajmer 

Naharsagar Piplao 

12-Aug-14 

54 

Baran 

Utwali 

12-Aug-14 

55 

Chittorgarh 

Gambhiri Dam 

13-Aug-14 

56 

Jhalawar 

Bhimni 

14-Aug-14 

57 

Bhilwara 

Naharsagar 

14-Aug-14 

58 

Jhalawar 

Saran Kheri 

15-Aug-14 

59 

Bundi 

Gudha Dam 

17-Aug-14 

60 

Tonk 

Bisalpur Dam 

19-Aug-14 

61 

Jhalawar 

Bhimsagar 

23-Aug-14 

62 

Dungarpur 

Som Kamla Amba 

26-Aug-14 

63 

Chittorgarh 

Bassi Dam 

28-Aug-14 

64 

Rajsamand 

Bagheri Ka Naka 

28-Aug-14 
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S.NO. 

NAME OF DISTRICT 

NAME OF TANK 

DATE OF 

FILLING 

65 

Chittorgarh 

Badi Mansarowar 

3-Sep-14 

66 

Chittorgarh 

Orai Dam 

4-Sep-14 

67 

Dungarpur 

Margia 

4-Sep-14 

68 

Dungarpur 

Ankarsol Ka Naka 

4-Sep-14 

69 

Udaipur 

Harchand 

4-Sep-14 

70 

Banswara 

Haro 

5-Sep-14 

71 

Pratapgarh 

Hamja Kheri 

5-Sep-14 

72 

Udaipur 

Jogiwad 

5-Sep-14 

73 

Dungarpur 

Amarpura 

9-Sep-14 

74 

Pratapgarh 

Male 

9-Sep-14 

75 

Udaipur 

Mansi Wakal 

9-Sep-14 

76 

Bhilwara 

Shakargarh 

10-Sep-14 

77 

Dungarpur 

Mewara 

10-Sep-14 

78 

Bhilwara 

Guwardi 

ll-Sep-14 

79 

Dungarpur 

Lodesawar 

ll-Sep-14 

80 

Udaipur 

Udaisagar 

ll-Sep-14 

81 

Banswara 

Mahi Bajaj Sagar 

12-Sep-14 

82 

Rajsamand 

Nandsamand 

12-Sep-14 

83 

Udaipur 

Swaroop Sagar 

12-Sep-14 

84 

Pali 

Sadri 

13-Sep-14 

85 

Udaipur 

Fateh Sagar 

13-Sep-14 

86 

Banswara 

Sonariya 

15-Sep-14 

87 

Udaipur 

Bandora 

15-Sep-14 

88 

Bundi 

Pech ki Bawari 

16-Sep-14 

89 

Jhalawar 

Chappi Dam 

16-Sep-14 

90 

Udaipur 

Daya 

18-Sep-14 

91 

Chittorgarh 

Kapasan 

22-Sep-14 
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Annexure- Q 


MONTHWISE OBSERVED INFLOW & WATER RELEASED IN MAIOR DAMS DURING MONSOON 2014 



S. No. Name of District 


1 Chittorgarh 



Banswara 



Dausa 


10 Bharatpur 


11 Dholpur 


12 Bundi 


13 Jaipur 


14 


15 


16 Pali 


17 


18 Bhilwara 


19 Dungarpur 


20 Rajsamand 


21 Udaipur 


22 Pratapgarh 


Namp rtf Dam 

Observed Inflow in Mcum 


June 

July 


Total 

Rana Pratap Sagar 

9.500 

202.440 

353.780 

93.090 

658.810 

Jawahar Sagar 

2.080 

0.000 

2.010 

0.930 

5.020 

Kota Barrage 

0.000 

0.000 

9.540 

2.950 

12.490 

Mahi Bajajsagar Dam 

0.000 

245.537 

338.388 

548.302 

1132.227 

Haro 

0.000 

4.007 

2.336 

3.707 

10.050 

Bisalpur Dam 

0.000 

0.000 

625.332 

0.000 

625.332 

Galwa 

0.000 

1.908 

33.812 

0.000 

35.720 

Tordisagar 

0.000 

2.270 

33.070 

0.000 

35.340 

Morel 

0.000 

0.000 

57.670 

0.000 

57.670 

Sikri 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Parwati Dam 

0.000 

0.000 

12.740 

15.270 

28.010 

Gudha Dam 

0.000 

7.580 

73.790 

0.000 

81.370 

Ramgarh 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Chapparwara 

0.000 

0.000 

5.947 

0.000 

5.947 

Kalakh Sagar 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Jawai Dam 

0.000 

0.000 

10.231 

30.250 

40.481 

Sardarsamand 

0.000 

1.628 

4.302 

0.000 

5.930 

Meja Dam 

0.000 

0.500 

6.950 

1.950 

9.400 

Som Kamla Amba 

0.000 

39.800 

42.450 

0.000 

82.250 

Rajsamand 

0.000 

0.000 

1.290 

5.530 

6.820 

Jaisamand 

0.000 

14.040 

23.700 

111.160 

148.900 

Jakham Dam 

0.000 

3.430 

39.230 

37.170 

79.830 
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GAUGE AND CAPACITY OF TANKS AS ON 30 th SEPTEMBE1 

DURING 2010 TO 2014 








Name of 
Tanks/District 

F.T.L. 

(Meter) 

Capacity 
at F.T.L. 
(Mcum) 

MAJOR DAMS OF INTERSTATE 


1 2010 

| 2011 


Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 


PUNJAB 










Bhakra 

515.24/ 

512.20* 

9248.877 / 
7493.119* 

512.40 

7521.19 

81.3 

511.97 

7453.920 

80.6 

505.32 

Pong 

426.83 / 
423.78* 

8249.998 / 
6992.424* 

424.69 

7220.29 

87.5 

423.57 

6942.025 

84.2 

422.69 

Ranjeet Sagar 

527.91 

3283.968 

523.99 

2971.97 

90.5 

523.87 

2962.819 

90.2 

521.16 


*FRL & Capacity(Restricted) 


M. P. 

Gandhi Sagar 399.90 7323.780 386.90 1554.21 21.2 396.82 5444.310 74.3 398.47 

MAJOR DAMS OF STATE 


CHITTORGARH 


Rana Partap Sagar 352.81 2905.230 349.18 2217.86 76.3 349.94 2364.700 81.4 352.78 

KOTA 


Kota Barrage 

260.30 

112.010 

258.90 

103.72 

92.6 

260.15 

110.830 

98.9 

260.30 

Jawahar Sagar 

298.70 

67.110 

297.68 

57.29 

85.4 

297.67 

57.800 

86.1 

297.91 


BANSWARA 


Mahi Bajaj Sagar 

281.50 

2179.870 

274.35 

1332.41 

61.1 

281.50 

2179.870 

100.0 

281.50 

Haro 

6.40 

11.919 

5.54 

8.15 

68.4 

6.40 

11.919 

100.0 

6.48 


TONK 


Bisalpur Dam 

315.50 

1095.314 

308.78 

216.52 

19.8 

314.24 

847.850 

77.4 

314.18 

Galwa 

6.10 

48.750 

4.42 

28.73 

58.9 

6.07 

48.410 

99.3 

4.27 

Tordisagar 

9.15 

47.136 

5.11 

8.39 

17.8 

4.80 

7.007 

14.9 

8.00 


DAUSA 

Morel _ 9.30 76.635 2.44 16.42 21A 1.75 11.819 154 3.13 

BHARATPUR 

Sikri _ 3.64 127.395 q.qq _ Q.QQ 0 0 Q.QQ O.QQQ 0 0 Q.QQ 

DHOLPUR f ] 

Parwati 223.12 120.880 221.50 87.85 ^27 219.60 63.480 ^ 223.35 
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Annexure - "R' 


3 fGAPAGITY ABOVE 4.25 Mcuml 


2012 

I 2013 

i 2014 II 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

















6425.20 

69.47 

511.28 

7345.37 

79.42 

510.72 

7259.03 

78.49 

6732.33 

81.60 

423.03 

6813.74 

82.59 

416.55 

5349.60 

64.84 

2749.43 

83.72 

518.95 

2592.77 

78.95 

515.22 

2364.58 

72.00 

















6415.01 

87.59 

399.90 

7323.78 

100.00 

397.20 

5658.09 

77.26 

















2900.90 

99.85 

352.79 

2901.82 

99.88 

352.55 

2854.40 

98.25 









112.01 

100.0 

259.87 

109.17 

97.46 

260.15 

111.04 

99.13 

59.90 

89.3 

298.70 

67.11 

100.00 

298.64 

66.55 

99.17 









2179.87 

100.0 

281.50 

2179.87 

100.00 

281.30 

2147.19 

98.50 

11.92 

100.0 

6.41 

11.92 

100.00 

6.40 

11.92 

100.00 









836.12 

76.3 

314.70 

937.75 

85.61 

315.49 

1093.85 

99.87 

22.76 

46.7 

6.02 

48.12 

98.71 

5.99 

47.56 

97.56 

31.42 

66.7 

5.87 

12.52 

26.56 

8.25 

34.58 

73.35 









17.98 

23.5 

3.63 

20.79 

27.13 

7.75 

56.96 

74.33 









0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 









119.27 

98.7 

223.41 

120.88 

100.00 

221.10 

82.16 

67.97 






















































































































































































































































































































Name of 
Tanks/District 


BUNDI 


Gudha 


JAIPUR 


Ramgarh 


Chhaparwara 


Kalakhsagar 


PALI 


Jawai Dam 


Sardarsamand 


BHILWARA 


Meja 


DUNGARPUR 


Som Kamla Amba 


RAJSAMAND 


Rajsamand 


UDAIPUR 


Jaisamand 


PARTAPGARH 


Capacity 
( Meter) at F.T.L. 

(Mcum) 


2010 ! 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 



Jakham Dam 

359.50 

142.030 

MEDIUM & MINOR DAMS 

Having 

WATER RESOURCES ZONE JAIPUR 

AJMER 



Narain Sagar 

4.88 

19.930 

Ramsar 

3.35 

11.381 

Las aria 

3.43 

11.494 

Phoolsagar Jaliya 

4.88 

9.456 

Madan Sarowar Dhanwa 

3.66 

8.804 

Vasundani 

3.28 

8.351 

Anasagar 

3.96 

6.993 

Rupangarh 

3.05 

5.945 

Tajsarowar Arnia 

4.04 

5.436 

Lordisagar 

2.74 

4.813 

Naharsagar Piplao 

3.11 

4.530 

Para 1st 

3.05 

4.416 

Shiv Sagar Nyara 

5.30 

4.445 

Para llnd 

2.44 

4.416 

Govindsagar 

2.24 

4.439 

Fai Sagar 

8.16 

4.247 


2011 


Gauge Capacity 
(Meter) (Mcum) 


81.4 9.78 83.140 



0.8 0.00 0.000 


53.5 4.60 27.744 


0.1 0.00 0.000 


61.7 16.46 157.490 


2.2 2.71 2.262 
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i 2012 

2013 

2014 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 


87.0 9.54 78.71 82.3 9.60 79.71 83.40 221.10 82.16 85.96 



0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.97 

12.00 

34.3 

0.89 

1.40 

4.00 

2.00 

5.94 

16.98 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


75.9 

14.39 

120.91 

58.3 

7.52 

44.25 

21.33 

9.44 

59.30 

28.59 

2.6 

4.36 

13.70 

15.5 

2.36 

1.21 

1.38 

3.35 

5.22 

5.92 


2.53 4.32 5.1 1.34 1.72 2.05 3.78 9.40 11.18 


99-1 13.00 172.81 100.0 13.00 172.81 100.00 13.00 172.81 100.00 


33.7 4.40 41.35 38.6 1.10 14.04 13.09 0.96 13.27 12.38 


75.3 5.09 268.12 64.6 2.65 183.60 44.25 5.55 284.86 68.66 


100.0 31.25 142.03 100.0 31.00 142.03 100.00 30.25 134.35 94.59 



3.96 

13.17 

66.1 

0.58 

0.29 

1.43 

1.09 

1.00 

5.01 

2.23 

5.05 

44.4 

0.53 

0.29 

2.52 

0.38 

0.15 

1.28 

3.40 

11.29 

98.3 

1.69 

2.79 

24.27 

3.36 

11.03 

95.92 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.25 

6.95 

78.9 

1.63 

1.74 

19.74 

2.41 

3.83 

43.50 

2.50 

4.88 

58.5 

3.15 

7.71 

92.28 

3.18 

7.90 

94.53 

4.09 

6.99 

100.0 

4.01 

6.99 

100.00 

4.04 

6.99 

100.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.96 

5.23 

96.3 

2.82 

2.65 

48.72 

3.84 

4.90 

90.15 

2.31 

3.42 

71.0 

0.00 

0.00 

0.00 

1.17 

0.87 

18.12 

0.00 

0.00 

0.0 

1.61 

1.22 

26.96 

2.78 

3.64 

80.38 

3.13 

4.42 

100.0 

3.10 

4.42 

100.00 

3.15 

4.42 

100.00 

5.31 

4.44 

100.0 

1.50 

0.35 

7.96 

3.17 

1.61 

36.11 

2.44 

4.42 

100.0 

2.36 

3.96 

89.60 

2.39 

4.04 

91.52 

0.51 

0.16 

3.6 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.28 

1.96 

46.2 

3.81 

1.02 

24.00 

4.93 

1.71 

40.15 











































































































































































































































































































































































































































































































































Name of 
Tanks/District 


ALWAR 


Jaisamand 


Mangalsar 


Siliserh 


Jaisagar 


Mansarowar 


Hans - Sarowar 


Sili Beri 


Babriya 


Rampur 


Saran Khurd 


Deoti 


Khanpur 


Dhamreh 


BHARATPUR 


Baretha 


Ajan 


Chiksana 


Lalpur 


Moti jheel 


Sewar 


Khanuwa 


DAUSA 


Capacity 


2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 



1.55 

1.785 

6.6 

3.05 

9.10 

4.850 

26.0 

8.54 

8.69 

13.831 

99.3 

8.71 

2.77 

0.351 

3.2 

4.27 

6.17 

9.285 

96.5 

6.10 

0.00 

0.000 

0.0 

0.30 

0.46 

0.320 

5.7 

0.00 

0.15 

0.006 

0.1 

0.30 

0.00 

0.000 

0.0 

0.00 

1.73 

0.678 

9.5 

0.00 

0.00 

0.000 

0.0 

0.00 

0.00 

0.000 

0.0 

0.00 

0.00 

0.000 

0.0 

0.00 




1.24 

1.21 

4.49 

0.00 

0.00 

0.00 

9.14 

4.92 

26.37 

5.43 

1.30 

6.97 

8.08 

12.39 

88.95 

6.42 

8.61 

61.82 

0.92 

0.08 

0.74 

6.30 

2.23 

20.62 

3.00 

7.54 

78.33 

5.74 

8.13 

84.46 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.94 

0.22 

3.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



8.56 

46.27 

87.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



Madhosagar 

10.67 

22.591 

0.13 

0.01 

0.1 

1.75 

- 

- 

2.54 

0.31 

1.4 

2.29 

0.25 

1.13 

1.50 

0.02 

0.09 


Kalakho 

5.34 

14.495 

0.61 

1.02 

7.0 

0.69 

0.828 

5.7 

0.76 

1.21 

8.3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


Sainthal Sagar 

8.84 

13.711 

5.34 

3.19 

23.3 

4.70 

1.972 

14.4 

5.28 

3.08 

22.4 

4.70 

2.31 

16.84 

5.21 

2.97 

21.69 


Jhilmili 

4.27 

6.341 

2.97 

3.11 

49.0 

2.82 

2.732 

43.1 

3.20 

3.55 

56.0 

2.69 

2.49 

39.33 

0.97 

0.42 

6.69 


4.57 

6.228 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.000 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

1.22 

0.03 

0.51 


Sinoli 

4.57 

5.797 

1.32 

0.26 

EO 

1.45 

0.299 

5.2 

1.37 

0.27 

4.7 

1.24 

0.22 

3.79 

1.19 

0.20 

3.50 


Gatolav 

2.44 

5.605 

1.60 

2.54 

45.3 

1.93 

3.528 

62.9 

1.83 

3.15 

56.2 

1.68 

2.67 

47.60 

0.56 

0.31 

5.46 


Chandrana 

4.27 

5.605 

3.13 

2.70 

48.2 

1.04 

0.596 

10.6 

1.27 

0.70 

12.4 

1.68 

1.00 

17.89 

1.19 

0.66 

11.69 


Rahuwas 

3.66 

5.351 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.000 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


Redia bund 

4.57 

5.294 

1.98 

2.01 

38.0 

3.33 

3.803 

71.8 

4.12 

4.66 

88.0 

3.10 

3.38 

63.90 

2.72 

2.88 

54.46 


Bhandari 

4.57 

4.558 

0.15 

0.23 

5.0 

0.02 

0.038 

0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
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Name of 

F.T.L. 

Tanks/District 

(Meter) 

DHOLPUR 


Ramsagar 

7.65 

Urmila Sagar 

8.69 

JAIPUR 


Chitoli 

6.86 

Buchara 

10.44 

Kanota 

361.28 

Khard 

12.80 

Hingonia 

4.57 

Ramsagar Newata 

4.88 

Patan 

4.27 

Baneri 

4.90 

JHUNJHUNU 


Modi llakhar 

2.75 

Ajeetsagar 

12.50 

KARAULI 


Panchna 

258.62 

Kalisil 

7.62 

Juggar 

8.23 

Bishansamand 

7.93 

Needar 

5.18 

Mamchari 

5.34 

Bhumendrasagar 

4.88 

New Tank Maheswa 

3.05 

SAWAI MADHOPUR 

Dheel 

4.88 

Surwal 

4.57 

Mansarowar 

9.45 

Morasagar 

5.64 

Galaisagar 

6.10 

Deopura 

7.32 

Bhagwatgarh 

2.44 

Pancholas 

3.75 

Chandapura 

1.83 

SIKAR 


Raipur Patan 

4.27 

Ranasar 

4.33 


Capacity 


2010 



at F.T.L. 

Gauge 

Capacity 

% 

Gauge 

(Mcum) 

(Meter) 

(Mcum) 


(Meter) 


30.840 

7.53 

29.95 

97.1 

7.59 

16.220 

6.46 

11.46 

70.7 

6.31 


24.375 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

16.646 

8.56 

9.25 

55.6 

7.34 

14.127 

356.53 

2.22 

15.7 

356.79 

11.805 

8.21 

2.15 

18.2 

7.32 


2011 

Capacity 

(Mcum) 

30.380 

11.190 

0.000 

2.462 

0.579 


7.502 

2.31 

1.46 

19.5 

1.45 

0.573 

6.702 

3.61 

3.71 

55.4 

3.89 

4.267 

5.195 

2.29 

1.67 

32.2 

0.02 

0.003 

4.995 

0.40 

- 

- 

0.00 

0.000 


5.704 0.50 1.25 21.9 0.00 0.000 

4.632 9.15 2.75 59.3 6.10 0.773 


59.451 

251.15 

15.46 

26.0 

253.55 

23.922 

41.757 

5.49 

25.47 

61.0 

5.18 

23.880 

34.991 

4.27 

13.66 

39.0 

3.78 

12.023 

11.550 

1.52 

0.15 

1.3 

1.22 

0.076 

9.795 

4.66 

8.27 

84.4 

2.99 

4.728 

4.934 

4.88 

4.67 

94.7 

4.57 

4.557 

4.847 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.000 

5.329 

1.22 

0.68 

12.7 

1.52 

1.155 


27.744 

3.41 

10.93 

39.4 

4.85 

27.690 

25.983 

3.84 

18.66 

71.8 

4.57 

25.983 

17.487 

6.35 

9.68 

55.4 

9.40 

17.371 

15.571 

3.07 

3.32 

21.3 

2.62 

2.158 

8.453 

2.97 

2.26 

26.7 

5.49 

7.085 

8.188 

3.56 

2.58 

31.5 

7.32 

8.188 

7.842 

0.99 

2.56 

32.7 

2.46 

7.842 

6.655 

2.54 

2.65 

39.8 

3.68 

5.894 

4.750 

0.74 

0.88 

18.6 

0.43 

0.429 


9.172 4.29 9.17 100.0 4.33 9.172 

9.172 0.00 0.00 0.0 0.00 0.000 
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i 2012 

2013 

S 2014 1 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 


98.5 

7.56 

30.16 

97.8 

7.59 

30.38 

98.51 

6.61 

23.69 

76.82 

69.0 

8.02 

13.57 

83.7 

8.08 

13.78 

84.96 

6.43 

8.83 

54.44 


0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7.16 

5.11 

30.7 

7.24 

5.42 

32.54 

4.06 

0.78 

4.68 

1.37 

3.54 

25.1 

2.06 

4.84 

34.27 

2.08 

4.88 

34.52 

7.06 

0.46 

3.9 

7.62 

0.76 

6.42 

5.94 

0.23 

1.97 

3.71 

4.54 

60.5 

1.30 

0.45 

5.94 

0.91 

0.21 

2.83 

3.86 

4.21 

62.9 

3.81 

4.10 

61.25 

3.43 

3.37 

50.33 

0.76 

0.10 

2.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

16.7 

3.75 

- 

- 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


40.2 

257.45 

46.37 

78.0 

257.15 

43.99 

74.00 

256.80 

41.34 

69.54 

57.2 

7.62 

41.76 

100.0 

7.68 

41.76 

100.00 

4.69 

21.43 

51.33 

34.4 

6.07 

21.15 

60.5 

5.52 

18.67 

53.35 

4.39 

14.10 

40.30 

0.7 

1.83 

0.26 

2.2 

1.83 

0.26 

2.25 

1.27 

0.10 

0.86 

48.3 

5.03 

9.27 

94.7 

5.00 

9.26 

94.51 

3.05 

4.76 

48.56 

92.3 

5.36 

4.93 

100.0 

5.58 

4.93 

100.00 

5.23 

4.77 

96.59 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

2.29 

1.64 

33.88 

0.00 

0.00 

0.00 

21.7 

1.68 

1.39 

26.2 

1.86 

2.35 

44.09 

0.61 

0.18 

3.40 


99.8 

4.65 

25.85 

93.2 

4.80 

27.12 

97.74 

4.82 

27.32 

98.47 

100.0 

3.73 

17.79 

68.5 

4.47 

24.95 

96.02 

4.42 

24.43 

94.02 

99.3 

7.57 

12.16 

69.5 

9.38 

17.22 

98.46 

6.68 

9.19 

52.55 

13.9 

4.45 

9.02 

57.9 

2.95 

3.01 

19.31 

3.45 

4.61 

29.61 

83.8 

3.96 

3.95 

46.8 

5.87 

7.94 

93.92 

2.49 

1.84 

21.77 

100.0 

5.72 

5.38 

65.7 

7.29 

8.13 

99.31 

6.60 

6.80 

83.05 

100.0 

2.36 

7.12 

90.8 

2.34 

7.28 

92.81 

2.36 

7.38 

94.11 

88.6 

3.66 

5.69 

85.6 

3.73 

5.96 

89.55 

3.58 

5.42 

81.44 

9.0 

1.52 

3.42 

72.1 

1.70 

4.20 

88.36 

1.19 

2.04 

42.94 


100.0 

3.29 

6.21 

67.7 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































Name of 
Tanks/District 

F.T.L. 

(Meter) 

Capacity 
at F.T.L. 
(Mcum) 

2010 


Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

TONK 







Mashi 

3.05 

48.127 

2.90 

46.71 

97.1 

3.05 

Chandsen 

6.10 

14.693 

6.10 

14.69 

100.0 

6.23 

Moti Sagar 

5.18 

12.881 

3.89 

6.14 

47.6 

5.18 

Galwania 

4.27 

12.513 

2.77 

6.71 

53.7 

4.12 

Dakhiya 

4.27 

8.578 

0.87 

0.34 

4.0 

4.12 

Kirawalsagar 

4.57 

6.851 

4.55 

6.77 

98.8 

4.63 

Sahodra 

2.59 

6.511 

2.57 

6.37 

97.8 

2.62 

Sheodanpura 

5.18 

6.292 

2.19 

1.08 

17.1 

5.18 

Daulatsagar 

3.96 

5.351 

2.70 

2.07 

38.6 

2.57 

Chandlai 

2.74 

4.530 

2.62 

4.10 

90.6 

2.72 


WATER RESOURCES ZONE JODHPUR 
BARMER 

MeliTank 5.49 4.650 4 70 2.74 59.0 175 

JALORE 

Bankli 6.40 34.540 1 52 0.39 1.1 I .77 

Bandi Sendhra 7.65 28.690 545 16.14 56.3 5 50 

Chitalwana Cross Dam 2.44 12.250 q 00 0 00 0.0 0 30 

Nosra Canal (Unao) 3.00 8.230 q.OO 0.00 0 0 0.00 

Keria X Bundh 1st 3.50 8.160 2.50 5.10 62.5 q.91 

Chawarcha 1.30 7.930 0.61 1.70 21.5 4 23 

ThuthwaX Bundh 1st 1.50 4.630 q.OO 0.00 0 0 0.00 

Suthri X Bundh 1st 1.37 4.640 0.00 0.00 0.0 0.00 

Bithan _ 5.87 7.200 575 _ 6.89 957 5.79 

JODHPUR 

Jaswantsagar 8.69 52.820 2.53 0.57 1-1 2.12 

Surpura 7.62 21.650 2.97 1.28 5.9 0.00 

Bisalpur _ 1.83 6.600 q .qq _ q.qq 00 q.qq 

Jaliwara 3.50 4.960 0.00 0.00 0.0 0.00 

NAGAUR 

Bhakri_3.35 8.520 2.36_5.03 590 0.00 


2011 

Capacity 

(Mcum) 

48.127 

14.693 

12.881 

12.032 

7.898 

6.851 

6.511 

6.292 

1.902 

4.445 


0.228 

0.589 

17.734 

0.049 

0.000 

7.251 

0.000 

0.000 

6.807 

0.317 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 


85 


i 2012 

2013 

2014 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 


100.0 

1.98 

32.27 

67.1 

1.93 

31.41 

65.27 

0.96 

19.40 

40.30 

100.0 

5.18 

10.34 

70.4 

3.81 

5.60 

38.08 

4.52 

6.82 

46.44 

100.0 

4.19 

7.11 

55.2 

5.18 

12.88 

100.00 

5.18 

12.88 

100.00 

96.2 

2.16 

5.00 

39.9 

4.09 

11.87 

94.86 

4.06 

11.75 

93.87 

92.1 

3.51 

5.77 

67.2 

4.14 

8.08 

94.20 

3.73 

6.57 

76.59 

100.0 

2.39 

1.79 

26.1 

2.34 

1.76 

25.62 

1.83 

1.08 

15.71 

100.0 

2.57 

6.37 

97.8 

2.54 

5.74 

88.15 

2.54 

6.32 

96.99 

100.0 

3.28 

2.49 

39.6 

5.13 

6.03 

95.89 

5.08 

6.12 

97.20 

35.6 

1.96 

1.12 

20.8 

3.71 

3.91 

72.98 

3.76 

4.76 

88.94 

98.1 

2.31 

3.22 

71.2 

2.56 

3.92 

86.48 

2.57 

3.92 

86.54 



1.7 


2.61 

1.89 

5.5 

0.00 

0.00 

0.00 

1.25 

0.25 

0.73 

B.S. 

2.77 

9.7 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

6.27 

76.9 

3.00 

6.27 

76.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.61 

1.70 

21.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.86 

1.44 

20.0 

2.59 

2.08 

28.89 

0.52 

0.54 

7.46 



0.6 

2.36 

0.46 

0.9 

3.05 

0.69 

1.31 

1.98 

0.25 

0.47 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


































































































































































































































































































































































































































































































Name of 
Tanks/District 

PALI _ 

Hemawas 

Kharda 

Raipur Luni 

Mithri 

Dharia 

Baniawas 

Sindroo 

Rajsagar Chopra 

Khiwandi Bankli 

Bandi Nehda 

Endla 

Gajnai 

Sadri 

Girinanda 

Malpuria Kanawas 

Kantaliya 

Giroliya 

Siriyari 

SIROHI _ 

West Banas 

Sukli Selwada 

Ora Tank 

Angore 

Danta 

Kalibore 

Tokra 

Bhula 

Kameri 

Bhutri 

Kadambri 


( Meter) 


Capacity 


2010 



at F.T.L. 

Gauge 

Capacity 

% 

Gauge 

(Mcum) 

(Meter) 

(Mcum) 


(Meter) 


2011 

Capacity 

(Mcum) 


8.54 

62.550 

5.70 

14.72 

23.5 

5.09 

9.736 

3.96 

18.800 

2.39 

5.18 

27.6 

2.03 

2.866 

3.95 

9.220 

1.83 

3.99 

43.3 

4.09 

9.220 

7.62 

8.720 

7.68 

8.72 

100.0 

7.68 

8.720 

2.50 

8.710 

Breached 

- 

Breached 

3.23 

8.490 

2.47 

5.01 

59.1 

0.56 

0.991 

5.38 

7.970 

4.07 

4.64 

58.3 

4.12 

4.739 

4.45 

8.160 

1.30 

0.41 

5.0 

1.45 

0.496 

4.57 

7.590 

0.03 

0.20 

2.6 

1.68 

1.493 

3.00 

7.360 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.000 

2.74 

6.370 

0.64 

1.08 

16.9 

0.00 

0.000 

10.00 

6.360 

8.00 

3.97 

62.5 

8.10 

4.084 

19.12 

5.800 

19.13 

5.80 

100.1 

19.15 

5.800 

8.23 

5.660 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.000 

2.13 

5.530 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.000 

7.00 

5.340 

5.90 

3.92 

73.5 

7.00 

5.340 

2.13 

4.960 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.000 

7.93 

4.480 

2.91 

1.27 

28.3 

3.13 

1.373 


7.32 

39.070 

6.80 

34.25 

87.7 

7.33 

39.070 

5.50 

29.520 

1.05 

6.13 

20.8 

2.50 

10.992 

7.47 

22.650 

3.49 

4.53 

20.0 

5.98 

13.312 

6.86 

14.020 

4.86 

8.08 

57.6 

6.83 

13.914 

8.54 

7.850 

5.17 

2.71 

34.5 

8.55 

7.850 

20.50 

7.250 

20.30 

7.05 

97.2 

19.80 

6.568 

9.45 

5.440 

9.45 

5.44 

100.0 

9.46 

5.440 

7.62 

5.380 

6.49 

3.80 

70.6 

7.67 

5.380 

5.00 

4.740 

2.45 

2.07 

43.6 

5.03 

4.740 

6.71 

4.430 

4.79 

2.07 

46.7 

6.71 

4.430 

6.40 

4.420 

6.37 

4.38 

99.1 

6.40 

4.420 


86 


2012 

2013 

S 2014 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 


7.24 

35.02 

56.0 

6.25 

21.35 

34.13 

7.39 

37.58 

60.08 

1.84 

1.89 

10.1 

1.77 

1.61 

8.57 

2.08 

3.19 

16.97 

4.12 

9.22 

100.0 

0.43 

1.98 

21.45 

0.94 

2.63 

28.52 

7.71 

8.72 

100.0 

4.70 

4.14 

47.52 

4.14 

3.51 

40.21 

Breached 

- 

Breached 

- 

Breached 

- 

1.86 

3.11 

36.6 

0.00 

0.00 

0.00 

1.95 

3.35 

39.46 

2.42 

1.89 

23.8 

2.53 

2.02 

25.33 

0.00 

0.00 

0.00 

2.93 

2.76 

33.9 

1.63 

0.62 

7.63 

1.49 

0.51 

6.29 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.51 

0.91 

14.22 

10.02 

6.36 

100.0 

0.90 

1.95 

30.64 

0.00 

0.00 

0.00 

19.15 

5.80 

100.0 

16.16 

3.82 

65.86 

19.16 

5.80 

100.00 

1.92 

0.49 

8.6 

0.00 

0.00 

0.00 

0.70 

0.20 

3.50 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7.05 

5.34 

100.0 

0.88 

1.30 

24.33 

2.65 

1.17 

21.82 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.09 

4.48 

100.0 

2.29 

1.01 

22.43 

0.32 

0.41 

9.08 


7.32 

39.07 

100.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.79 

0.38 

0.98 

1.15 

6.39 

21.7 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

8.95 

30.32 

5.67 

11.99 

53.0 

2.87 

3.17 

14.00 

3.01 

3.38 

14.92 

3.08 

4.00 

28.5 

1.22 

1.63 

11.63 

1.71 

2.09 

14.91 

4.42 

1.97 

25.1 

2.04 

0.61 

7.82 

3.32 

1.17 

14.90 

20.05 

6.79 

93.6 

10.70 

1.70 

23.42 

15.00 

3.03 

41.79 

9.45 

5.44 

100.0 

9.38 

5.36 

98.57 

8.75 

4.71 

86.58 

7.64 

5.38 

100.0 

6.22 

3.54 

65.87 

5.41 

2.78 

51.67 

4.85 

4.56 

96.2 

0.50 

0.80 

16.96 

0.70 

0.90 

18.99 

4.33 

1.59 

36.0 

5.64 

2.96 

66.75 

5.06 

2.35 

53.05 

6.39 

4.41 

99.8 

1.98 

0.36 

8.08 

3.41 

0.91 

20.59 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Name of 

F.T.L. 

Capacity 


2010 



2011 

Tanks/District 

(Meter) 

at F.T.L. 
(Mcum) 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 


WATER RESOURCES ZONE KOTA 
BARAN ! f 


Gopalpura 

8.15 

32.650 

3.20 

6.79 

20.8 

8.15 

32.650 

Bethli 

9.60 

37.240 

2.95 

7.48 

20.1 

9.65 

37.240 

Bilas 

8.10 

28.900 

5.65 

16.25 

56.2 

8.10 

28.900 

Ummed Sagar 

10.06 

18.610 

9.91 

17.78 

95.5 

10.00 

18.280 

Hindlot 

6.70 

16.170 

5.15 

11.22 

69.4 

6.75 

16.170 

Eklera Sagar 

5.79 

10.030 

3.20 

2.07 

20.6 

5.79 

10.030 

Ratai 

6.10 

9.750 

5.73 

8.84 

90.7 

6.10 

9.750 

Kalisot 

5.18 

7.590 

2.44 

2.41 

31.7 

4.48 

5.000 

Chatarpura 

3.51 

6.170 

0.91 

1.13 

18.4 

3.45 

5.150 

Utwali 

5.16 

4.790 

0.43 

0.80 

16.8 

5.16 

4.790 


BUNDI 


Gararda 

18.90 

44.440 

Breached 

- 

Breached 

Vardha 

6.41 

29.000 

6.22 

26.47 

91.3 

6.41 

29.000 

Bhundi Ka Gothra 

7.47 

18.970 

4.82 

6.98 

36.8 

7.32 

18.250 

Dugari 

2.74 

18.100 

0.55 

0.99 

Bl 

2.71 

17.610 

Chakan 

5.20 

12.890 

4.54 

10.82 

83.9 

5.33 

12.890 

Bhimlat 

10.97 

11.690 

10.79 

11.16 

95.5 

10.88 

11.420 

Paibalapura 

7.62 

12.960 

7.50 

12.47 

96.2 

7.57 

12.620 

Abheypura 

8.00 

7.450 

8.00 

7.45 

99.9 

8.00 

7.450 

Indrani 

5.49 

5.580 

1.22 

1.09 

19.5 

5.39 

5.410 

Peach Ki Bawri 

5.49 

5.620 

4.33 

3.52 

62.7 

4.30 

3.440 

Machli 

3.96 

5.610 

1.89 

2.00 

35.7 

3.92 

5.420 

Roonija 

7.32 

5.240 

7.26 

5.18 

98.8 

7.32 

5.240 

JHALAWAR 








Chappi Dam 

12.91 

82.640 

11.20 

64.39 

77.9 

12.91 

82.640 

Bhimsagar 

12.19 

76.550 

6.22 

16.88 

22.1 

12.19 

76.550 

Chauli Dam 

9.33 

53.450 

3.44 

10.70 

20.0 

9.33 

53.450 

Khalikhar 

4.00 

14.660 

0.79 

5.53 

37.7 

4.00 

14.660 

Gulendi 

3.10 

13.380 

0.11 

4.59 

34.3 

3.10 

13.380 

Bhimni 

6.00 

12.100 

2.29 

7.53 

62.2 

6.00 

12.100 

Kanwara* 

3.51 

9.470 

0.00 

0.00 

0.0 

1.50 

3.500 

Saran Kheri 

8.69 

6.230 

3.84 

1.34 

21.5 

8.69 

6.230 

Sarol a 

3.66 

4.700 

0.30 

0.51 

10.8 

2.95 

3.500 

Mundliya Kheri 

4.97 

4.420 

1.83 

0.44 

9.9 

4.97 

4.420 
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2012 

2013 

S 2014 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 



8.03 

31.52 

96.5 

7.55 

28.92 

88.58 

7.31 

27.35 

83.77 

8.40 

29.34 

78.8 

9.60 

37.24 

100.00 

9.60 

37.24 

100.00 

8.10 

28.90 

100.0 

8.10 

28.90 

100.00 

8.10 

28.90 

100.00 

9.82 

17.35 

93.2 

9.63 

16.43 

88.29 

9.30 

15.40 

82.75 

6.70 

16.17 

100.0 

6.70 

16.17 

100.00 

6.70 

16.17 

100.00 

5.94 

10.03 

100.0 

5.73 

9.76 

97.31 

5.70 

9.50 

94.72 

6.13 

9.75 

100.0 

6.10 

9.75 

100.00 

6.10 

9.75 

100.00 

5.18 

7.59 

100.0 

5.10 

7.40 

97.50 

5.00 

7.02 

92.49 

3.51 

6.17 

100.0 

3.45 

5.97 

96.76 

3.30 

5.52 

89.47 

2.30 

1.39 

29.0 

5.10 

4.64 

96.87 

5.16 

4.79 

100.00 



6.40 29.00 100-0 6.30 27.73 95.62 6.37 28.58 98.55 

6.49 14.10 74.3 7.46 18.92 99-74 7.41 18.68 98.47 

0.90 2.41 13.3 2.74 18.10 100.00 2.68 17.09 94.42 

5.18 12.83 99-5 5.15 12.72 98.68 5.20 12.89 100.00 

10.91 11.51 98.5 10.69 10.90 93.24 10.74 11.02 94.27 

5.66 5.87 45.3 7.55 12.55 96.84 7.51 12.35 95.29 

8.00 7.45 100.0 7.98 7.44 99-87 7.99 7.43 99.73 

3.85 3.35 60.0 5.39 5.41 96.95 5.27 5.22 93.55 

1.92 0.71 12.6 4.11 3.18 56.59 5.43 5.50 97.87 

2.83 3.26 58.1 3.90 5.38 95.90 3.87 5.31 94.65 

5.42 3.09 59.0 7.32 5.24 100.00 7.25 5.17 98.66 


12.91 

82.64 

100.0 

12.90 

82.57 

99.92 

12.85 

82.00 

99.23 

11.39 

59.52 

77.8 

12.17 

75.94 

99.20 

12.07 

73.95 

96.60 

9.33 

53.45 

100.0 

9.37 

53.45 

100.00 

7.94 

36.50 

68.29 

4.00 

14.66 

100.0 

4.00 

14.66 

100.00 

4.00 

14.66 

100.00 

3.10 

13.38 

100.0 

3.10 

13.38 

100.00 

3.10 

13.38 

100.00 

6.00 

12.10 

100.0 

6.00 

12.10 

100.00 

6.00 

12.10 

100.00 

0.40 

1.55 

16.4 

1.30 

3.12 

32.95 

1.30 

3.12 

32.95 

4.93 

1.80 

28.9 

8.69 

6.23 

100.00 

8.69 

6.23 

100.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2.80 

3.23 

68.72 

2.85 

3.32 

70.64 

2.66 

1.02 

23.1 

4.35 

3.29 

74.43 

4.60 

3.71 

83.94 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Name of 

F.T.L. 

Tanks/District 

(Meter) 

KOTA 


Alnia 

10.06 


Capacity 


2010 



at F.T.L. 

Gauge 

Capacity 

% 

Gauge 

(Mcum) 

(Meter) 

(Mcum) 


(Meter) 



Sawanbhado _ | 13.60 | 30.020 | 307.20 10.83 36.1 13.60 

WATER RESOURCES ZONE UDAIPUR 


Banswara 







Surwania 

4.73 

10.899 

2.97 

5.38 

49.4 

3.68 

Kalinjara 

11.69 

9.600 

9.50 

5.93 

61.8 

11.69 

Biyapada 

8.82 

4.930 

6.61 

2.90 

58.8 

8.82 

Sonariya 

7.95 

4.250 

7.95 

4.25 

99.9 

7.95 

Memkhor 

7.60 

4.190 

4.88 

2.26 

54.1 

7.60 

BHILWARA 







Sareri 

7.01 

55.790 

2.35 

6.08 

10.9 

2.47 

Arwar Dam 

7.32 

47.950 

3.69 

6.31 

13.2 

5.18 

Khari 

6.40 

39.000 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

Naharsagar 

4.57 

24.700 

3.07 

9.29 

37.6 

2.41 

Kothari 

5.18 

26.050 

1.50 

7.85 

30.1 

3.74 

Jetpura 

7.01 

18.550 

7.01 

18.54 

100.0 

7.01 

Ummedsagar 

3.96 

17.790 

2.95 

9.48 

53.3 

2.41 

Mandal 

4.27 

13.880 

0.76 

2.71 

19.5 

0.03 

Govta 

8.23 

10.480 

8.63 

10.47 

99.9 

8.26 

Chandarbhaga 

5.64 

9.970 

2.23 

0.75 

7.5 

0.00 

Panchanpura 

7.01 

9.490 

7.06 

9.48 

99.9 

7.01 

Jhadol 

3.85 

10.333 

2.18 

4.65 

45.0 

3.50 

Rathliyas 

3.05 

8.210 

2.03 

4.23 

51.6 

1.22 

Patan Tank 

6.40 

6.940 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

Guwardi 

2.13 

6.490 

1.52 

3.96 

61.1 

2.13 

Mandol 

5.18 

6.800 

5.18 

6.79 

99.9 

5.18 

Atwara 

4.88 

5.240 

0.61 

0.20 

3.8 

0.00 

Nagdi 

5.79 

5.150 

2.54 

1.32 

25.6 

4.57 

Damtikokra 

10.21 

4.730 

10.29 

4.73 

100.0 

10.21 

Agucha 

3.89 

5.100 

1.77 

0.82 

16.1 

3.66 

Kaniyakheri 

3.60 

4.330 

1.52 

1.25 

28.8 

1.09 

Devria Raipur 

1.83 

4.300 

0.03 

0.68 

15.8 

0.00 

Shakargarh 

4.09 

4.300 

3.87 

4.17 

97.1 

1.46 


2011 

Capacity 

(Mcum) 

43.350 

30.020 


7.078 

9.600 
4.930 
4.250 
4.190 

6.600 
16.690 
0.000 
5.560 
16.890 
18.550 
6.130 
2.010 
10.480 
0.000 

9.490 
8.790 
2.460 
0.000 

6.490 
6.800 
0.000 
3.340 
4.730 
4.580 
0.940 
0.000 
1.220 
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j 2012 

2013 

S 2014 1 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 


99.1 

7.92 

22.36 

51.1 

10.03 

43.34 

99.11 

10.03 

43.34 

99.11 

100.0 

11.00 

20.54 

68.4 

13.60 

30.02 

100.00 

13.60 

30.02 

100.00 



64.9 3.66 7.08 64.9 3.66 7.08 64.95 3.50 6.65 61.05 

100.0 11.70 9.60 100.0 11.70 9.60 100.00 10.40 7.14 74.38 

100.0 8.82 4.93 100.0 8.82 4.93 100.00 5.00 1.91 38.74 

100.0 7.95 4.25 100.0 7.95 4.25 100.00 7.95 4.25 100.00 

100.0 7.60 4.19 100.0 7.60 4.19 100.00 6.90 3.80 90.69 


11.8 

2.99 

9.68 

17.4 

1.83 

4.19 

7.51 

3.17 

10.82 

19.39 

34.8 

4.57 

11.47 

23.9 

4.39 

10.19 

21.25 

5.94 

25.91 

54.04 

0.0 

6.25 

37.86 

97.1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.61 

7.19 

18.44 

22.5 

1.96 

3.65 

14.8 

2.29 

4.96 

20.08 

4.47 

21.52 

87.13 

64.8 

3.47 

15.44 

59.3 

5.00 

24.30 

93.28 

5.06 

24.55 

94.24 

100.0 

7.01 

18.55 

100.0 

7.01 

18.55 

100.00 

6.86 

17.84 

96.17 

34.5 

3.20 

11.18 

62.8 

2.94 

9.49 

53.34 

3.83 

16.54 

92.97 

14.5 

1.09 

3.21 

23.1 

0.00 

0.00 

0.00 

2.07 

5.30 

38.18 

100.0 

8.31 

10.48 

100.0 

8.23 

10.48 

100.00 

8.23 

10.48 

100.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

100.0 

7.09 

9.49 

100.0 

7.01 

9.49 

100.00 

7.01 

9.49 

100.00 

85.1 

3.07 

7.28 

70.5 

3.70 

9.54 

92.32 

2.19 

4.67 

45.19 

30.0 

2.19 

4.73 

57.6 

1.62 

3.28 

39.95 

2.07 

4.36 

53.11 

0.0 

6.40 

6.94 

100.0 

0.00 

0.00 

0.00 

5.18 

4.59 

66.14 

100.0 

2.13 

6.49 

100.0 

2.01 

5.95 

91.68 

2.13 

6.49 

100.00 

100.0 

5.20 

6.80 

100.0 

5.18 

6.80 

100.00 

5.18 

6.80 

100.00 

0.0 

0.91 

0.25 

mm 

1.04 

0.32 

6.11 

0.00 

0.00 

0.00 

64.9 

0.94 

0.27 

5.2 

5.18 

4.22 

81.94 

5.21 

4.25 

82.52 

100.0 

10.27 

4.73 

100.0 

10.21 

4.73 

100.00 

10.21 

4.73 

100.00 

89.8 

3.78 

4.82 

94.5 

2.74 

2.35 

46.08 

3.41 

3.91 

76.67 

21.7 

0.15 

0.71 

16.4 

0.00 

0.00 

0.00 

1.34 

1.10 

25.40 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

28.4 

1.74 

1.42 

33.0 

2.99 

2.90 

67.44 

4.09 

4.30 

100.00 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































Name of 
Tanks/District 


CHITTORGARH 


Capacity 


DUNGARPUR 


Amarpura 


Lodeshwar 


Mewara 


Bodigama 


Margia 


Vatrak T alab 


Bhadar 


Ankarsol Ka Naka 


PRATAPGARH 


Gagri 


Hamja Kheri 


Gadola 


Boria 


Male 



2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 



Gambhiri 

7.01 

55.000 

5.64 

32.88 

59.8 

7.07 

55.000 

100.0 

7.10 

55.00 

100.0 

7.01 

55.00 

100.00 

7.01 

55.00 

100.00 


Matri Kundia 

6.86 

50.670 

4.95 

15.83 

31.2 

1.73 

21.580 

42.6 

5.98 

24.60 

48.5 

1.68 

2.15 

4.24 

3.43 

7.14 

14.09 


Wag an 

5.00 

40.670 

0.61 

4.64 

11.4 

3.35 

20.598 

50.6 

3.20 

19.12 

47.0 

2.95 

16.94 

41.65 

3.65 

23.58 

57.98 


Orai 

9.45 

35.290 

9.48 

35.27 

100.0 

9.54 

35.290 

100.0 

9.45 

35.29 

100.0 

9.45 

35.29 

100.00 

9.45 

35.29 

100.00 


Badgaon 

7.62 

31.490 

2.74 

4.81 

15.3 

6.28 

21.133 

67.1 

4.54 

9.32 

29.6 

3.61 

5.40 

17.15 

5.40 

13.58 

43.12 


Bassi 

11.00 

23.220 

11.00 

23.21 

100.0 

11.05 

23.220 

100.0 

11.46 

23.22 

100.0 

11.00 

23.22 

100.00 

11.00 

23.22 

100.00 


Bhopalsagar 

5.49 

18.550 

2.74 

3.96 

21.4 

3.14 

5.322 

28.7 

3.72 

7.79 

42.0 

5.36 

17.41 

93.85 

4.72 

12.88 

69.43 


Ruparail 

6.50 

9.710 

6.50 

9.71 

100.0 

6.50 

9.710 

100.0 

3.35 

3.58 

36.9 

6.50 

9.71 

100.00 

6.40 

9.45 

97.32 


Murlia 

2.90 

9.630 

2.10 

6.03 

62.6 

2.90 

9.630 

100.0 

2.93 

9.63 

100.0 

2.80 

8.78 

91.17 

2.90 

9.63 

100.00 


Badi Mansarowar 

5.00 

9.490 

4.15 

7.18 

75.7 

5.00 

9.490 

100.0 

5.00 

9.49 

100.0 

5.00 

9.49 

100.00 

5.00 

9.49 

100.00 


Banakiya 

3.96 

9.430 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.000 

0.0 

1.68 

2.07 

21.9 

3.29 

6.69 

70.94 

2.82 

5.10 

54.08 


Dorai 

8.39 

8.500 

8.39 

8.49 

99.9 

8.38 

8.493 

99.9 

7.32 

6.41 

75.4 

7.47 

6.74 

79.29 

6.86 

5.40 

63.53 


Dindoli 

3.66 

7.530 

0.30 

0.25 

ESI 

1.40 

1.642 

21.8 

2.29 

3.40 

45.1 

2.93 

5.15 

68.39 

2.96 

5.33 

70.78 


Kapasan 

3.51 

7.080 

0.46 

1.30 

18.3 

1.86 

3.029 

42.8 

2.53 

4.26 

60.2 

3.23 

6.20 

87.57 

3.35 

6.59 

93.08 


Soniyana 

3.66 

6.800 

0.98 

1.33 

19.6 

1.37 

1.735 

25.5 

1.07 

1.42 

20.8 

2.41 

3.34 

49.12 

2.50 

3.48 

51.18 


Sanwaria Sarowar 

3.96 

5.410 

2.00 

1.61 

29.7 

0.85 

0.621 

11.5 

1.25 

0.92 

17.0 

1.40 

1.06 

19.59 

1.55 

1.20 

22.18 


Unchkiya 

3.96 

5.270 

1.62 

1.08 

20.5 

1.46 

1.319 

25.0 

2.62 

2.36 

44.7 

2.22 

1.87 

35.48 

2.44 

2.12 

40.23 


Borda 

4.27 

5.040 

1.22 

1.21 

24.1 

1.07 

1.148 

22.8 

1.83 

1.48 

29.3 

3.05 

1.85 

36.71 

3.51 

3.24 

64.29 


Salera 

6.10 

4.247 

1.59 

0.56 

13.1 

2.35 

0.853 

20.1 

2.32 

0.84 

19.8 

3.50 

1.52 

35.79 

4.11 

2.05 

48.28 
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Name of 
Tanks/District 

F.T.L. 

(Meter) 

Capacity 
at F.T.L. 
(Mcum) 

2010 

2011 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

RAJSAMAND 








Nandsamand 

9.76 

21.240 

9.15 

18.46 

86.9 

9.67 

20.850 

Mataji Ka Khera 

6.55 

11.900 

0.95 

1.18 

9.9 

2.07 

1.960 

Chikalwas 

19.51 

11.330 

15.30 

7.41 

65.4 

19.56 

11.330 

Bageri Ka Naka 

10.00 

8.830 

10.11 

8.82 

99.8 

10.13 

8.830 

Manohar Sagar 

3.35 

6.970 

0.00 

0.00 

0.0 

3.92 

6.840 

Kundli 

4.88 

5.950 

0.00 

0.00 

0.0 

2.97 

2.900 

Bharai 

5.18 

5.660 

3.69 

1.90 

33.5 

4.51 

3.620 

Sansera 

3.35 

4.870 

2.29 

3.14 

64.5 

3.23 

4.670 

Kalabhata 

5.49 

4.250 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.000 

UDAIPUR 








Sei Dam 

10.93 

45.819 

10.05 

40.74 

88.9 

6.30 

23.595 

Som Kagdar 

14.02 

36.190 

14.04 

36.18 

100.0 

14.12 

36.190 

Udaisagar 

7.30 

31.150 

6.10 

22.08 

70.9 

7.19 

29.152 

Vallabhnagar 

5.90 

30.470 

0.84 

3.22 

10.6 

5.94 

30.470 

Mansi Wakal 

581.00 

24.410 

579.10 

18.75 

76.8 

581.00 

24.410 

Bagolia 

6.60 

19.430 

2.13 

2.69 

13.8 

0.00 

0.000 

Swaroop Sagar 

3.40 

13.680 

3.43 

13.67 

100.0 

3.43 

13.680 

Daya 

12.38 

12.380 

9.40 

8.76 

70.8 

12.39 

12.380 

Fateh Sagar 

4.00 

12.090 

4.22 

12.09 

100.0 

4.42 

12.090 

Badi 

9.80 

10.480 

2.70 

4.78 

45.6 

4.47 

5.905 

OgnaTank 

13.00 

7.750 

8.38 

3.45 

44.6 

8.54 

4.274 

Harchand 

5.79 

7.703 

0.91 

1.84 

23.9 

5.81 

7.703 

Jogiwad 

8.10 

7.050 

8.48 

7.05 

100.0 

8.20 

7.050 

Kejad 

8.54 

6.340 

4.63 

1.67 

26.3 

8.55 

6.340 

Ghasa 

4.30 

5.920 

4.28 

5.92 

99.9 

4.37 

5.920 

Bandora 

5.79 

4.790 

3.35 

2.55 

53.2 

5.84 

4.790 

Khartana 

3.50 

4.560 

0.00 

0.00 

0.0 

0.91 

0.779 


NOTE (-) Not Available 
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i 2012 

2013 

2014 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 


98.2 

9.76 

21.24 

100.0 

4.10 

4.42 

20.81 

9.46 

19.63 

92.42 

16.5 

0.00 

0.00 

0.0 

2.56 

2.51 

21.09 

1.63 

1.61 

13.53 

100.0 

19.51 

11.33 

100.0 

15.62 

7.68 

67.78 

15.33 

7.44 

65.67 

100.0 

10.00 

8.83 

100.0 

10.00 

8.83 

100.00 

10.00 

8.83 

100.00 

98.1 

3.12 

6.09 

87.4 

0.00 

0.00 

0.00 

2.44 

4.25 

60.98 

48.7 

4.88 

5.95 

100.0 

3.35 

3.45 

57.98 

1.75 

1.63 

27.39 

64.0 

3.47 

2.55 

45.1 

3.11 

1.02 

18.02 

2.93 

0.84 

14.84 

95.9 

2.25 

3.11 

63.9 

2.38 

3.30 

67.76 

1.10 

1.24 

25.46 

0.0 

5.49 

4.25 

100.0 

1.83 

0.85 

20.00 

0.61 

0.40 

9.41 


51.5 

9.05 

35.76 

78.1 

2.80 

12.38 

27.02 

8.45 

32.30 

70.49 

100.0 

14.02 

36.19 

100.0 

14.02 

36.19 

100.00 

14.02 

36.19 

100.00 

93.6 

7.40 

31.15 

100.0 

7.23 

30.44 

97.72 

7.32 

31.15 

100.00 

100.0 

4.55 

20.02 

65.7 

3.17 

11.69 

38.37 

5.58 

27.56 

90.45 

100.0 

17.50 

24.41 

100.0 

17.55 

24.41 

100.00 

17.70 

24.41 

100.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

100.0 

3.42 

13.68 

100.0 

3.45 

13.68 

100.00 

3.35 

13.42 

98.10 

100.0 

6.20 

5.18 

41.8 

6.55 

5.54 

44.75 

12.38 

12.38 

100.00 

100.0 

4.06 

12.09 

100.0 

3.45 

10.90 

90.16 

4.15 

12.09 

100.00 

56.3 

6.00 

7.01 

66.9 

4.79 

6.13 

58.49 

7.13 

7.91 

75.51 

55.1 

7.32 

2.80 

36.1 

4.88 

1.41 

18.19 

7.62 

3.72 

48.00 

100.0 

5.77 

7.59 

98.5 

3.71 

4.30 

55.82 

5.79 

7.70 

100.00 

100.0 

8.10 

7.05 

100.0 

8.10 

7.05 

100.00 

8.10 

7.05 

100.00 

100.0 

8.50 

6.19 

97.6 

6.40 

3.74 

58.99 

8.54 

6.34 

100.00 

100.0 

2.64 

2.63 

44.4 

2.46 

2.30 

38.85 

3.29 

3.72 

62.84 

100.0 

4.57 

3.54 

73.9 

3.33 

2.55 

53.24 

5.79 

4.79 

100.00 

17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.78 

0.66 

14.47 

0.00 

0.00 

0.00 


















































































































































































































































































































































































































































































































Annexure - "S' 


GAUGE AND CAPACITY 


Gauge 

(Meter) 


OF TANKS AS ON 30 m SEPTEMBER fCAPACITY BELOW 4.25 Mcum! 
DURING 2010 TO 2014 


Name of Tanks/District 

F.T.L. 

(Meter) 

Capacity 
at F.T.L. 
(Mcum) 

WATER RESOURCES ZONE JAIPUR 


Capacity 

(Mcum) 


AJMER 


ALWAR 



Gauge Capacity 
(Meter) (Mcum) 




Gauge Capacity 
(Meter) (Mcum) 




Gauge Capacity 
(Meter) (Mcum) 




Gauge Capacity 
(Meter) (Mcum) 




1 

Untra 

4.42 

2.83 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

Beer 

9.15 

3.32 

0.10 

0.00 

0.0 

0.18 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

Phoolsagar Kayad 

5.49 

2.93 

0.00 

0.00 

0.0 

1.09 

0.01 

0.4 

1.27 

0.16 

5.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.17 

0.00 

0.1 

4 

Pushkar 

8.54 

0.79 

3.68 

0.13 

16.1 

1.85 

0.03 

4.1 

5.34 

0.27 

33.9 

1.98 

0.04 

KB 

3.51 

0.12 

14.5 

5 

Rajiawas 

5.37 

2.96 

0.66 

0.04 

1.5 

1.27 

0.17 

5.6 

4.42 

2.03 

68.7 

1.65 

0.28 

9.6 

3.07 

0.98 

33.2 

6 

Makreda 

3.66 

3.57 

0.46 

0.06 

1.6 

1.22 

0.40 

11.1 

3.66 

3.57 

100.0 

0.99 

0.26 


3.63 

3.52 

98.6 

7 

Govindgarh 

2.44 

3.68 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.51 

0.16 


0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

8 

Ajgra 

2.93 

3.54 

2.72 

3.05 

86.3 

3.00 

3.54 

100.0 

2.84 

3.41 

96.4 

1.93 

1.57 

44.4 

2.72 

3.12 

88.0 

9 

Mundoti 

3.00 

3.11 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

2.95 

3.00 

96.6 

1.00 

0.35 

11.1 

0.00 

0.00 

0.0 

10 

Dehsagar Badli 

3.84 

2.97 

3.66 

2.70 

90.7 

2.44 

1.20 

40.3 

3.38 

2.34 

78.6 

1.02 

0.21 

7.1 

3.53 

2.55 

85.8 

11 

New Barol 

3.35 

3.14 

0.99 

0.27 

8.7 

1.48 

0.61 

19.3 

3.00 

2.51 

79.9 

0.97 

0.26 

8.2 

0.53 

0.07 

2.3 

12 

Mansagar Jotaya 

2.67 

1.80 

0.00 

0.00 

0.0 

0.30 

0.02 

1.3 

2.59 

1.70 

94.4 

0.33 

0.03 

1.5 

2.51 

1.63 

90.7 


13 

Jetpur 

4.27 

2.83 

1.60 

- 

- 

2.57 

1.44 

50.9 

2.84 

1.62 

57.2 

0.15 

0.35 

12.4 

2.69 

1.52 

53.7 

14 

Bigota 

5.79 

4.02 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

15 

Laxmangarh 

1.60 

3.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

16 

Tushari 

0.91 

3.01 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

17 

Jhiroli 

2.74 

3.57 

1.37 

1.07 

30.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

18 

Bagheri Khurd 

3.43 

3.54 

1.83 

0.45 

12.6 

1.58 

0.29 

8.3 

1.55 

0.28 


1.22 

0.10 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

19 

Nimbaheri 

3.66 

1.95 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

20 

Dhakwa Shan 

2.13 

0.39 

0.30 

0.10 

24.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

21 

Britoli 

4.73 

0.58 

0.30 

0.04 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

22 

Amka 

7.14 

1.43 

0.81 

- 

- 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

23 

Harsora 

4.95 

3.88 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 
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s. 

No. 

Name of Tanks/District 

F.T.L. 

(Meter) 

Capacity 
at F.T.L. 
(Mcum) 

2010 


Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

24 

Teliwala 

1.52 

0.74 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

25 

Ramlalwala 

1.52 

0.44 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

26 

Gorpahari 

1.52 

0.42 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

27 

Pichgawa 

1.83 

1.05 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

28 

Harsala 

1.37 

0.93 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

29 

Sajjanpuri 

1.52 

0.09 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

30 

Atal Bundh 

1.22 

0.41 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

31 

Lili 

1.98 

0.43 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

32 

Kanwara 

1.52 

0.12 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

33 

Jhalatala 

1.83 

0.25 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 


BHARATPUR 







34 

Hindola 

1.16 

2.19 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

35 

Bahnera 

1.52 

3.94 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

36 

Chaik Kaji 

1.31 

2.04 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

37 

Shahpura 

2.01 

0.99 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

38 

Mukhara 

1.52 

3.45 

0.61 

- 

- 

0.00 

39 

She 

2.44 

1.84 

1.68 

- 

- 

1.62 

40 

Ghanwara 

2.56 

0.50 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

41 

Husna 

0.91 

0.57 

0.61 

- 

- 

0.00 

42 

Aajau 

1.83 

2.54 

1.01 

- 

- 

0.00 

43 

Sarsaina 

1.95 

0.57 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

44 

Bachamadi 

2.13 

1.53 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

45 

Ajan upper 

2.29 

2.56 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

46 

Addi Bandh 

2.30 

0.11 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

47 

Jahanpur 

1.37 

0.49 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

48 

Bahuwa Bandh 

1.24 

2.26 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

49 

Dawak 

1.59 

0.20 

1.10 

- 

- 

0.00 


50 


51 


52 


53 


Darawana 


Alampur Bandh 


Papda 


Raph 


1.46 


0.14 


0.00 


1.89 


0.43 


1.59 


4.57 


0.33 


2.26 


1.52 


0.28 


0.40 


0.00 


0.79 


1.16 


0.00 


0.00 


0.0 


2011 

: 2012 

! 2013 

j 2014 ! 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

0.00 

0.0 

0.41 

- 

- 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.71 

- 

- 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

- 

- 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 












0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

- 

- 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.51 

- 

- 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.82 

- 

- 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

- 

- 

0.21 

- 

- 

1.40 

0.31 

71.6 

0.79 

0.14 

32.3 

- 

- 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 
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Name of Tanks/District 


54 Kaithwara 


55 Aau 


56 Januthar 


57 Kuchawati 


58 Barwar Bandh 


59 Baseri 


60 Month 


61 Kanjar Baroli 


62 Khan Surjapur Bandh 


63 Kurka 


64 Richoli Bandh 


65 Samesra Lower 


66 Sahna 


67 Nekpur Bandh 


DAUSA 


68 Surajpura 


69 Kharli 


70 Sintholi 


71 Jagrampura 


72 Kot 


73 Konda 


DHOLPUR 


74 Talabsahi 


75 Husainpur 


76 Umreh 


77 R.T.Bundh 


78 Ghorbundh 


79 Basrai 


80 D.B.R.Jheel 


81 Kookpur 


82 Ratakikhal 


T 

(Meter) 


Capacity 
at F.T.L. 
(Mcum) 


Gauge 

(Meter) 


Gauge 

(Meter) 



0.0 0.00 


0.0 0.00 


0.0 0.00 


2011 

: 2012 

! 2013 

j 2014 ! 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

- 

- 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.14 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.94 

- 

- 

0.70 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 












0.00 

0.0 

3.79 

0.90 

88.6 

3.81 

0.92 

90.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.06 

2.2 

3.45 

1.13 

44.3 

0.46 

0.02 

0.9 

4.27 

1.72 

67.5 

0.27 

7.2 

0.94 

0.75 

19.5 

0.56 

0.27 

7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.06 

2.5 

1.24 

0.43 

16.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 












2.12 

88.1 

3.29 

2.41 

100.0 

3.36 

2.41 

100.0 

2.26 

1.55 

64.4 

0.73 

64.5 

2.90 

1.13 

100.0 

2.90 

1.13 

100.0 

1.52 

0.41 

36.2 

0.84 

39.6 

2.90 

2.12 

100.0 

2.90 

2.12 

100.0 

1.01 

0.61 

28.8 

0.47 

66.4 

1.65 

0.53 

74.9 

1.68 

0.55 

77.7 

1.62 

0.52 

73.5 

0.00 

0.0 

3.20 

0.89 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

2.59 

0.45 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

4.12 

2.83 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

3.81 

- 

- 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

2.13 

- 

- 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 
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Name of Tanks/District 


83 Badipura 


84 Meghsagar 


JAIPUR 


85 Raiwala 


86 Kookas 


87 Mansagar (Jalmahal) 


88 Dubli 


89 Khejdi 


90 Shil Ki Dungri 


91 Sheo Ki Dungri 


92 Chandlai 


93 Jawanpura Dhabai 


94 Jamdeai 


95 Shikhar Gata 


96 Neejhar 


97 Dholkot 


98 Hanuman Sagar 


99 Bandolao Narena 


100 Nayasagar 


101 Pipla 


102 Choti Dungri 


103 Dhobolao Narena 


104 Panchpahari 


KARAULI 


105 Bandhwa 


106 Khirkhiri 


107 Behrunda 


108 Fatehsagar 


109 Mohanpura 


SAWAI MADHOPUR 


110 Mui 


Capacity 
T.L. at F.T.L. 
(Meter) (Mcum) 



2010 I 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 


Gauge 

(Meter) 



1.27 100.0 1.80 


2011 

; 2012 

! 2013 

j 2014 ! 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

0.00 

0.0 

1.75 

0.65 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

4.27 

0.22 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 












0.31 

18.3 

3.20 

0.38 

22.7 

5.05 

1.01 

60.3 

3.86 

0.59 

35.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.20 

51.5 

3.61 

1.10 

47.0 

3.63 

1.12 

47.9 

3.63 

1.12 

47.9 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.20 

7.0 

2.44 

1.64 

58.6 

1.91 

0.96 

34.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.19 

WSM 

3.07 

1.90 

45.7 

4.42 

3.90 

93.6 

3.68 

2.72 

65.2 

2.66 

98.0 

4.55 

2.69 

99.0 

4.55 

2.69 

99.0 

4.24 

2.36 

86.8 

2.04 

100.0 

3.05 

2.04 

100.0 

3.05 

2.04 

100.0 

3.05 

2.04 

100.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

2.29 

95.8 

2.62 

2.13 

89.1 

2.57 

2.03 

85.0 

0.94 

0.20 

8.5 

1.22 

86.8 

1.68 

0.78 

55.4 

1.52 

0.61 

43.3 

1.57 

0.66 

47.3 

2.40 

92.5 

3.81 

2.36 

91.0 

1.27 

0.18 

6.8 

3.12 

1.45 

55.7 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.38 

62.3 

1.73 

0.37 

16.6 

1.50 

0.27 

12.1 

2.21 

0.65 

29.4 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 












0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.16 


0.12 

0.08 

2.8 

3.48 

0.87 

28.9 

0.94 

0.18 

5.9 

0.02 

1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.51 

14.1 

4.27 

2.14 

58.7 

4.30 

2.67 

73.4 

2.64 

0.38 

10.4 

- 

- 

1.45 

0.71 

17.8 

0.91 

0.44 

11.0 

0.51 

0.28 

7.0 












1.21 

95.3 

0.63 

0.29 

22.6 

1.68 

1.12 

88.6 

1.70 

1.14 

90.1 


94 









































































































































































































































































































































































































































































































































































Name of Tanks/District 


111 Nagolao 


112 Nagtalai 


113 Motisagar 


114 Baniawala 


115 Gandal 


116 Naya Talab Liwali 


117 Bhulanwala 


118 Akodiya 


119 Shankarsagar 


SIKAR 


120 Bhudoli 


121 Bamarda 


122 Haripura 


123 Niranka Ki Dhani 


124 Ponkh 


125 Mawta 


126 Kho 


127 Laxmanpura 


128 Karoi 


129 Sawaipura 


130 Fatehpura 


TONK 


131 Bidoli 


132 Thikriya 


133 Panwarsagar 


134 Thanwla 


135 Ramsagar Lamba Harisingh 


136 Gharedasagar 


137 Gatholao 


138 Suthra 


139 Bhanupura 


Capacity 
T.L. at F.T.L. 
(Meter) (Mcum) 


2010 I 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

0.84 

0.27 

18.9 

1.22 

0.92 

31.2 

0.61 

0.25 

5.9 

0.02 

0.00 

0.0 

1.98 

0.57 

22.7 

0.63 

0.17 

23.9 

2.52 

0.59 

97.4 

1.40 

1.28 

41.9 

1.78 

0.72 

92.2 


Gauge 

(Meter) 



2011 

: 2012 

! 2013 

j 2014 ! 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

0.96 

66.9 

2.21 

0.93 

65.0 

2.19 

0.93 

65.0 

2.06 

0.86 

59.8 

2.89 

97.7 

1.68 

1.76 

59.6 

1.60 

1.57 

52.9 

1.67 

1.76 

59.5 

0.46 

10.9 

2.01 

3.74 

88.7 

1.98 

3.47 

82.3 

1.83 

2.71 

64.2 

- 

- 

1.45 

0.94 

95.0 

1.37 

0.89 

90.0 

1.19 

0.76 

76.7 

1.09 

43.1 

2.72 

2.24 

89.0 

2.72 

1.68 

66.6 

1.50 

0.21 

8.3 

0.32 

44.3 

1.63 

0.58 

80.4 

1.07 

0.44 

60.8 

1.57 

0.67 

92.8 

0.56 

92.8 

1.35 

0.16 

26.2 

2.49 

0.55 

91.1 

2.08 

0.37 

61.2 

1.42 

46.4 

3.00 

2.93 

95.9 

2.84 

2.79 

91.4 

1.40 

1.31 

42.9 

0.31 

40.3 

1.78 

0.71 

91.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 












0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.06 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 












0.00 

0.0 

2.57 

2.04 

49.7 

3.22 

3.20 

77.9 

3.51 

3.78 

92.2 

3.71 

100.0 

3.60 

3.07 

82.8 

4.00 

3.71 

100.0 

3.95 

3.68 

99.3 

2.07 

49.0 

4.32 

4.22 

100.0 

4.04 

3.59 

85.0 

4.27 

4.22 

100.0 

3.40 

100.0 

2.62 

1.76 

51.7 

2.95 

2.19 

64.6 

3.55 

3.20 

94.1 

1.56 

54.5 

3.56 

1.60 

55.9 

3.45 

1.50 

52.5 

1.52 

0.29 

10.2 

1.93 

66.7 

2.80 

0.84 

29.0 

2.28 

0.54 

18.6 

5.18 

2.89 

100.0 

0.00 

0.0 

1.93 

0.65 

32.1 

1.88 

0.61 

30.0 

2.29 

0.94 

46.2 

2.77 

100.0 

2.64 

1.87 

67.3 

3.05 

2.77 

100.0 

2.87 

2.22 

80.0 

1.76 

100.0 

2.42 

1.70 

96.8 

2.45 

1.76 

100.0 

2.32 

1.48 

84.2 
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Name of Tanks/District 


140 Mohmadgarh 


141 Nasirda 


142 Mansagar 


143 Sangramsagar 


144 Dunisagar 

145 Dudisagar 

146 Kumhariya Bandh 

147 Ramsagar Ganwar 

148 Halolao Kalmanda 

149 Kerwaliya 


150 Notunda 


151 Thibrusagar 


WATER RESOURCES ZONE JODHPUR 


BIKANER 


152 Hema Bundh 


153 Ganga Sarowar 


JALORE 


154 Kalapura Bandh 


155 Sardargarh Bandh 


156 Balsamand Bandh 


157 Jetpura 


158 Vandhar Bandh 


159 Khera Sumergarh 


160 Kesuli X Bundh 1st 


161 Metha Ki Khal X Bundh 


162 Tuthawa x Bundh llndt 


163 Rampura X Bundh 


164 Sankria X Bundh 


165 Hema Guda X Bundh 


166 Kapuria X Bundh 1st 


167 Balera X Bundh 


F.T.L. 

Capacity 

2010 


at F.T.L. 





(Meter) 

(Mcum) 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

2.44 

1.95 

0.00 

0.00 

0.0 

2.54 

3.35 

1.61 

0.00 

0.00 

0.0 

3.15 

2.13 

1.64 

0.00 

0.00 

0.0 

2.21 

4.27 

1.36 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

3.05 

1.42 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

2.74 

0.42 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

4.24 

2.69 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

3.35 

2.46 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

3.05 

2.09 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

2.44 

1.74 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

1.98 

0.91 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

3.05 

1.79 

0.00 

0.00 

0.0 

3.13 



2011 


2012 


2013 


2014 


Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

1.95 

100.0 

2.44 

1.95 

100.0 

2.44 

1.95 

100.0 

2.41 

1.93 

98.6 

1.61 

100.0 

2.90 

1.45 

89.8 

3.35 

1.61 

100.0 

3.10 

1.56 

96.5 

1.64 

100.0 

2.09 

1.53 

93.1 

2.13 

1.64 

100.0 

2.11 

1.62 

98.5 

0.00 

0.0 

3.33 

0.82 

60.4 

3.94 

0.91 

67.0 

3.73 

1.02 

75.3 

0.00 

0.0 

2.19 

0.74 

52.0 

3.10 

1.42 

100.0 

2.97 

1.35 

95.0 

0.00 

0.0 

1.96 

0.21 

48.7 

2.56 

0.37 

86.7 

2.31 

0.27 

64.1 

0.00 

0.0 

1.70 

0.44 

16.3 

4.24 

2.69 

100.0 

4.20 

2.64 

98.0 

0.00 

0.0 

2.49 

1.37 

55.6 

0.68 

0.12 

5.0 

2.57 

1.44 

58.6 

0.00 

0.0 

3.05 

2.09 

100.0 

3.05 

2.09 

100.0 

2.94 

1.95 

93.3 

0.00 

0.0 

1.68 

0.81 

46.3 

1.68 

0.81 

46.2 

2.36 

1.61 

92.2 

0.00 

0.0 

0.51 

0.06 

6.3 

0.66 

0.11 

12.1 

1.57 

0.54 

59.4 

1.79 

100.0 

2.97 

1.70 

95.1 

3.05 

1.79 

100.0 

3.53 

1.79 

100.0 























0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.06 

4.1 

1.68 

0.08 


0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 












0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

3.76 

92.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.99 

76.3 

0.55 

0.32 

24.3 

2.35 

0.55 

42.3 

0.29 

0.11 

8.1 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 
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Name of Tanks/District 


168 Galipha X Bundh 


169 Phogarwa X Bundh 


170 Bhadroon X Bundh 


171 Kukadia X Bundh 


172 Ratanpura X Bundh 


173 Bomal x Bundh 


174 Jhab X Bundh 


175 Hotigaon X Bundh 1st 


176 Tapi X Bundh 


JODHPUR 


177 Birai Bandh 


NAGAUR 


178 Peerji Ka Naka 


179 Harsor Bandh 


180 Bhairunda Bandh 


181 Gagrana 


182 Jhalra 


183 Pundlu 


184 Mokala lind 


185 Kalakh 


PALI 


186 Takhatgarh Bandh 


187 Kana 


188 Babra 


189 Dantiwara 


190 Muthana 


191 Phulad 


192 Ghodadara 


193 Rajpura 


194 Kesuli 


195 Kot Bandh 


Capacity 
T.L. at F.T.L. 
(Meter) (Mcum) 


2010 I 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 


Gauge 

(Meter) 


0.0 0.00 


0.0 0.00 


0.0 0.00 


0.0 0.00 


0.0 0.00 


0.0 0.00 



2011 

: 2012 

! 2013 

j 2014 ! 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 












0.03 

1.2 

0.38 

0.06 

2.1 

1.68 

0.31 

11.1 

0.00 

0.00 

0.0 












0.82 

55.4 

3.66 

1.47 

100.0 

1.98 

0.51 

34.7 

1.86 

0.56 

38.0 

0.25 

9.9 

1.10 

0.08 

3.0 

3.88 

0.97 

38.3 

3.84 

1.18 

46.8 

0.52 

25.0 

2.26 

0.66 

32.1 

2.74 

0.72 

34.8 

3.90 

1.45 

70.2 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.34 

10.5 

0.27 

0.70 

21.3 

0.30 

0.30 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 












1.16 

62.8 

0.24 

0.12 


1.14 

0.69 

37.2 

0.36 

0.16 

8.9 

3.22 

100.0 

7.32 

3.22 

100.0 

6.46 

2.47 

76.6 

6.22 

2.29 

70.9 

0.00 

0.0 

3.00 

1.05 

27.9 

0.00 

0.00 

0.0 

4.30 

1.64 

43.5 

0.97 

26.8 

3.54 

1.77 

48.7 

3.96 

2.14 

58.9 

2.37 

0.92 

25.3 

2.29 

64.6 

4.51 

3.48 

97.8 

1.83 

1.12 

31.5 

2.53 

1.57 

44.0 

3.72 

100.0 

8.26 

3.72 

100.0 

8.23 

3.72 

100.0 

7.52 

3.41 

91.7 

2.17 

73.0 

4.60 

2.97 

100.0 

2.74 

1.30 

43.7 

1.95 

0.85 

28.4 

2.23 

87.7 

6.74 

2.30 

90.8 

3.81 

0.89 

35.0 

5.51 

1.62 

64.0 

2.40 

95.5 

3.38 

2.51 

100.0 

3.11 

2.19 

87.3 

3.23 

2.31 

92.0 

0.88 

30.8 

0.65 

0.31 

10.9 

1.50 

0.80 

27.9 

0.20 

0.17 

5.8 
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Name of Tanks/District 


196 Seli Ki Nal 


197 Sali Ki Dhani Bandh 


198 Borinada Bandh 


199 Jograwas 1st Bandh 


200 Jograwas llnd Bandh 


201 Shivnath Sagar Bandh 


202 Latara Bandh 


203 Hariomsagar Bandh 


204 Juna Maiari Bandh 


205 Vayad Bandh 


206 Phutiya Bandh 


207 Saran Bandh 


208 Sewari Bandh 


209 Peepla Bandh 


210 Dhani 


211 Chirpatiya Bandh 


212 Balwana Bandh 


213 Bisalpur Bandh 


214 Jadri Diversion Bandh 


215 Galdera bandh 


216 Dujana Bandh 


217 Raghunathpura lllrd 


218 Lordia 


SIROHI 


219 Baloria Bandh 


220 Poidra 


221 Bageri 


222 Mungthala 


223 Girwar 


224 Udwariya 


225 Mandar Nala 1st 


T 

(Meter) 


Capacity 
at F.T.L. 
(Mcum) 


Gauge 

(Meter) 


Capacity 

(Mcum) 


Gauge 

(Meter) 



10.3 5.00 


2.40 100.0 4.91 


1.63 50.2 6.15 


72.4 2.55 


2011 

; 2012 

! 2013 

j 2014 ! 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

2.61 

100.0 

6.13 

2.61 

100.0 

6.10 

2.61 

100.0 

6.11 

2.61 

100.0 

0.00 

0.0 

0.15 

0.32 

21.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.09 

5.3 

0.37 

0.02 

1.0 

0.40 

0.03 

1.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.60 

22.0 

1.31 

0.76 

27.8 

0.40 

0.09 

3.3 

1.46 

0.97 

35.7 

0.27 

41.6 

1.59 

0.44 

67.9 

0.30 

0.12 

18.6 

1.43 

0.38 

58.9 

1.00 

78.7 

7.35 

0.29 

23.0 

7.13 

0.27 

21.2 

6.21 

0.17 

13.3 

1.03 

100.0 

5.91 

0.64 

62.6 

3.81 

0.37 

36.0 

6.76 

0.78 

75.4 

0.68 

51.1 

12.50 

1.34 

100.0 

6.04 

0.31 

23.2 

4.81 

0.18 

13.7 

1.76 

100.0 

2.90 

0.62 

35.5 

2.50 

0.49 

27.9 

1.52 

0.27 

15.1 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.72 

47.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.17 

9.3 

3.51 

1.87 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.19 

91.9 

1.07 

0.19 

92.4 

0.46 

0.06 

29.4 

2.40 

0.11 

52.5 

0.36 

100.0 

3.00 

0.27 

73.4 

0.30 

0.08 

21.9 

1.30 

0.09 

25.8 

0.08 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.30 

0.56 

59.6 

0.08 

4.0 

1.20 

0.56 

27.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.12 

20.2 

2.50 

0.11 

19.2 

0.18 

0.07 

12.3 

0.33 

0.08 

14.1 

0.00 

0.0 

1.19 

0.20 

41.8 

0.95 

0.16 

34.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.10 

13.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.24 

24.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.14 

0.00 

0.2 

0.07 

0.00 

0.2 

0.09 

14.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.09 

99.4 

5.50 

1.09 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.09 


2.42 

0.47 

38.1 

0.00 

0.00 

0.0 

2.11 

0.31 

25.3 












1.58 

100.0 

9.50 

1.45 

91.6 

10.00 

1.58 

100.0 

10.30 

1.58 

100.0 

2.04 

53.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.15 

0.42 

11.1 

3.51 

100.0 

9.05 

3.51 

100.0 

9.00 

3.51 

100.0 

9.05 

3.51 

100.0 

2.70 

100.0 

0.90 

0.35 

13.1 

2.00 

0.77 

28.5 

1.00 

0.38 

14.1 

2.40 

100.0 

4.85 

2.37 

98.4 

4.77 

2.27 

94.4 

4.88 

2.40 

100.0 

3.24 

100.0 

3.75 

1.54 

47.6 

1.80 

0.66 

20.4 

2.50 

0.93 

28.7 

1.30 

45.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

2.40 

1.24 

43.1 
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s. 

No. 

Name of Tanks/District 

F.T.L. 

(Meter) 

Capacity 
at F.T.L. 
(Mcum) 

2010 


Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

226 

Karodi Dhawaj 

6.90 

2.69 

6.00 

2.17 

80.6 

6.90 

227 

Nimboda 

3.00 

0.95 

2.70 

0.83 

87.4 

2.45 

228 

Akhelao Mansarowar 

4.73 

0.67 

0.03 

0.00 

0.1 

3.73 

229 

Waral 

5.00 

1.68 

1.15 

0.27 

15.9 

1.35 

230 

Nawara 

3.40 

0.52 

1.10 

0.08 

15.1 

2.20 

231 

Barlot 

3.50 

1.53 

0.80 

0.32 

21.2 

2.20 

232 

Kuisanga 

6.50 

2.00 

0.26 

0.34 

16.9 

6.50 

233 

Chinar 

7.50 

1.52 

7.50 

1.52 

100.0 

7.50 

234 

Vajana 

5.80 

0.43 

5.80 

0.43 

100.0 

5.80 

235 

Ore Nala 

7.50 

0.27 

3.80 

0.10 

37.8 

6.60 

236 

Gangajali 

5.00 

1.84 

1.70 

0.33 

18.2 

3.70 

237 

Mahadev Nala 

9.00 

1.44 

3.00 

0.21 

14.3 

9.00 

238 

Panch Deval 

5.50 

1.57 

2.80 

0.63 

40.0 

1.04 

239 

Ker Bandh 

3.51 

3.04 

2.56 

1.74 

57.5 

3.51 

240 

Sarupsagar 

6.10 

2.71 

6.07 

2.67 

98.4 

6.10 

241 

Mandwara Bandh 

6.10 

2.46 

6.10 

2.46 

100.0 

6.10 

242 

Godana Bandh 

4.50 

1.87 

4.41 

1.76 

93.8 

4.50 

243 

Godana Ghubana Bandh 

3.20 

0.21 

2.80 

0.16 

75.6 

3.10 

244 

Moras Bandh 

8.00 

1.46 

7.40 

1.28 

87.6 

8.00 

245 

Kailash Nagar Bandh 

4.50 

1.90 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

246 

Fatkeshavar Bandh 

6.00 

0.45 

0.00 

0.00 

0.0 

6.00 


WATER RESOURCES ZONE KOTA 






BARAN 







247 

Khatka 

4.27 

3.26 

3.13 

2.04 

62.6 

4.27 

248 

Narainkhera 

5.16 

4.08 

2.75 

1.40 

34.2 

5.16 

249 

Mahodari 

3.51 

2.51 

0.85 

0.41 

16.3 

3.45 

250 

Nahargarh 

2.44 

1.80 

0.70 

0.24 

13.4 

2.38 

251 

Phaliya 

6.02 

1.80 

0.00 

0.00 

0.0 

6.02 

252 

Semli Phatak 

5.00 

2.36 

5.00 

2.28 

96.8 

5.25 

253 

Rampur 

5.49 

1.90 

2.44 

- 

- 

5.34 


254 


Sahrol Talhati 


2.59 


1.33 


2.59 


2.59 


1.33 


100.0 


2011 

: 2012 

! 2013 

j 2014 ! 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

2.69 

100.0 

6.80 

2.63 

97.8 

6.90 

2.69 

100.0 

5.50 

1.90 

70.7 

0.73 

76.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.40 

60.0 

4.27 

0.65 

97.5 

0.30 

0.01 

1.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.30 

18.1 

0.05 

0.12 

Bl 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.19 

37.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.82 

53.7 

0.40 

0.20 

13.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

2.00 

100.0 

5.00 

1.36 

68.2 

4.00 

1.03 

51.5 

2.45 

0.62 

31.0 

1.52 

100.0 

7.40 

1.49 

98.0 

7.50 

1.52 

100.0 

7.50 

1.52 

100.0 

0.43 

100.0 

5.60 

0.40 

93.1 

5.50 

0.38 

89.0 

5.50 

0.38 

89.0 

0.21 

75.3 

3.70 

0.10 

37.2 

4.50 

0.12 

44.0 

2.00 

0.02 


1.09 

59.4 

3.20 

0.82 

44.5 

2.00 

0.39 

21.2 

0.00 

0.00 

0.0 

1.44 

100.0 

6.50 

0.76 

52.8 

3.00 

0.21 

14.6 

3.30 

0.23 

16.0 

0.80 

50.7 

0.00 

0.00 

0.0 

4.00 

1.00 

63.6 

1.00 

0.25 

15.9 

3.04 

100.0 

2.84 

2.02 

66.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

2.71 

100.0 

6.08 

2.69 

99.1 

2.59 

0.27 

10.0 

3.99 

0.77 

28.4 

2.46 

100.0 

6.10 

2.46 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.80 

96.1 

4.48 

1.81 

96.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.76 

0.26 

13.6 

0.20 

92.8 

3.15 

0.21 

96.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.46 

100.0 

6.90 

1.14 

77.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.45 

100.0 

4.05 

0.25 

54.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 























3.26 

100.0 

4.33 

3.26 

100.0 

4.28 

3.26 

100.0 

4.28 

3.26 

100.0 

4.08 

100.0 

5.16 

4.08 

100.0 

5.16 

4.08 

100.0 

5.16 

4.08 

100.0 

2.10 

83.7 

3.51 

2.51 

100.0 

3.45 

2.28 

90.8 

3.10 

2.17 

86.5 

1.38 

76.7 

1.92 

1.02 

56.7 

2.32 

1.10 

61.1 

1.90 

1.01 

56.1 

1.80 

100.0 

1.90 

0.57 

31.7 

6.02 

1.80 

100.0 

6.02 

1.80 

100.0 

2.36 

100.0 

5.03 

2.36 

100.0 

5.00 

2.36 

100.0 

4.70 

2.13 

90.3 

- 

- 

5.49 

1.90 

100.0 

5.49 

1.90 

100.0 

4.85 

1.24 

65.3 

- 

- 

2.59 

1.33 

100.0 

2.59 

1.33 

100.0 

2.00 

0.88 

66.2 
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F.T.L. 

Capacity 
at F.T.L. 

Name of Tanks/District 

(Meter) 

(Mcum) 

Sirsipura 

4.73 

1.49 

Bagdev 

3.58 

1.42 

Kelwara 

2.13 

0.36 

Hathwari 

2.44 

0.76 

Bhawargarh 

2.29 

1.42 

Vilas Talab 

3.20 

2.26 

Badipura 

2.06 

0.73 

Phaldi 

1.52 

0.42 

Sorkhand 

3.00 

1.39 

Budhsagar 

3.96 

0.88 

Mothpur 

2.13 

0.25 

Panch Kui 

5.49 

0.63 

Batawda 

4.12 

1.42 

Daulatpura 

1.98 

1.00 

Khiriya 

6.00 

0.68 

Bedra 

3.51 

0.62 

BUNDI 



Bansoli 

2.74 

3.74 

Batawadi 

3.05 

3.23 

Motipura 

5.18 

3.74 

Bankiya Khal 

3.81 

3.09 

Mardia 

5.50 

3.98 

Chanda Ka Talab 

7.50 

3.41 

Mandi 

3.20 

2.56 

Narayanpura 

9.10 

2.40 

Jetsagar 

5.26 

1.01 

Dabbi 

6.10 

0.81 

Bor Ka Khal 

4.80 

0.41 

Ramnagar 

1.92 

0.34 

Dei Gangasagar 

2.44 

1.30 

Ron Ka Khal 

5.00 

1.41 



2011 


2012 


2013 


2014 


Capacity 

(Mcum) 



Gauge 

Capacity 

% 

Gauge 

(Meter) 

(Mcum) 

(Meter) 


Capacity 

(Mcum) 



1.00 100.0 0.68 - - 1.98 1.00 


0.68 

100.0 

5.90 

0.66 

97.1 

6.00 

0.68 

0.57 

91.9 

2.40 

0.38 

61.3 

3.05 

0.44 


% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

- 

4.10 

0.92 

61.7 

100.0 

2.90 

0.86 

60.6 

- 

1.40 

0.15 

41.7 

- 

1.90 

0.35 

46.1 

100.0 

2.00 

1.02 

71.8 

100.0 

2.80 

1.83 

81.0 

100.0 

1.50 

0.38 

52.1 

100.0 

0.20 

0.02 

4.8 

100.0 

2.70 

0.86 

61.9 

100.0 

3.80 

0.81 

92.0 

100.0 

2.13 

0.25 

100.0 

100.0 

4.80 

0.44 

69.8 

100.0 

4.00 

1.32 

93.0 

100.0 

1.50 

0.45 

45.0 

100.0 

5.00 

0.44 

64.7 

71.0 

1.50 

0.25 

40.3 


3.63 

97.1 

0.00 

0.00 

0.0 

2.65 

3.52 

94.1 

2.65 

3.53 

94.4 

3.13 

96.9 

2.52 

2.60 

80.5 

2.99 

3.15 

97.5 

2.87 

3.00 

92.9 

3.59 

96.0 

3.16 

1.37 

36.6 

5.09 

3.63 

97.1 

5.09 

3.63 

97.1 

1.21 

39.2 

0.91 

0.45 

14.6 

3.68 

2.91 

94.2 

3.66 

2.87 

92.9 

3.77 

94.7 

4.60 

3.11 

78.1 

4.97 

3.45 

86.7 

5.47 

3.97 

99.7 

2.90 

85.0 

3.87 

1.36 

39.9 

4.96 

1.83 

53.7 

5.43 

2.03 

59.5 

2.07 

80.9 

2.25 

1.66 

64.8 

3.04 

2.46 

96.1 

2.93 

2.33 

91.0 

1.70 

70.8 

6.20 

1.33 

55.4 

6.04 

1.28 

53.3 

7.96 

1.91 

79.6 

1.01 

100.0 

5.26 

1.01 

100.0 

5.26 

1.01 

100.0 

5.26 

1.01 

100.0 

0.76 

94.0 

5.91 

0.76 

93.8 

5.47 

0.68 

83.6 

5.49 

0.67 

82.5 

0.24 

57.0 

3.84 

0.26 

62.8 

3.50 

0.23 

55.6 

3.66 

0.25 

59.2 

0.06 

16.5 

1.37 

- 

- 

1.35 

0.20 

58.8 

2.32 

0.34 

100.0 

1.01 

77.3 

0.09 

0.01 

0.6 

2.31 

1.07 

82.3 

2.18 

0.87 

66.9 

1.41 

100.0 

4.87 

1.34 

95.0 

4.96 

1.39 

98.6 

4.97 

1.40 

98.9 


100 

















































































































































































































































































































































































































































































































































s. 

Name of Tanks/District 

F.T.L. 

Capacity 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

at F.T.L. 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

No. 

(Meter) 

(Mcum) 


285 Khodi 4.75 1.06 - - - 4.72 1.05 99.4 1.31 - - 4.57 1.02 96.2 4.51 1.00 93.9 

286 Annpurna 6.70 0.86 - - - 6.43 0.86 99.9 3.44 0.27 31.4 6.30 0.80 93.0 6.25 0.84 97.1 


JHALAWAR 


287 

Kadila 

5.94 

4.08 

0.00 

0.00 

0.0 

1.95 

1.13 

27.7 

1.20 

0.75 

18.4 

4.08 

4.08 

100.0 

4.00 

4.00 

98.0 

288 

Ganeshpura 

9.72 

3.85 

0.00 

0.00 

0.0 

9.72 

3.85 

100.0 

9.72 

3.85 

100.0 

9.73 

3.85 

100.0 

9.43 

3.59 

93.2 

289 

Mogra 

3.66 

3.18 

0.00 

0.00 

0.0 

3.66 

3.18 

100.0 

3.71 

3.18 

100.0 

3.66 

3.18 

100.0 

3.66 

3.18 

100.0 

290 

Jaswantpura 

5.00 

2.83 

2.59 

1.17 

41.3 

5.00 

2.83 

100.0 

5.00 

2.83 

100.0 

5.00 

2.83 

100.0 

5.00 

2.83 

100.0 

291 

Binayga 

5.87 

2.61 

5.79 

2.59 

99.2 

5.87 

2.61 

100.0 

5.87 

2.61 

100.0 

5.87 

2.61 

100.0 

5.87 

2.61 

100.0 

292 

Borda 

6.90 

2.58 

2.97 

0.63 

24.4 

6.90 

2.58 

100.0 

3.40 

0.68 

26.4 

6.90 

2.58 

100.0 

6.90 

2.58 

100.0 

293 

Gordhanpura 

6.40 

2.58 

0.30 

0.28 

11.0 

4.65 

1.80 

69.8 

1.80 

0.71 

27.5 

6.40 

2.58 

100.0 

2.90 

1.12 

43.4 

294 

Rajpura 

4.42 

1.96 

2.29 

0.56 

28.4 

4.42 

1.96 

100.0 

2.70 

0.79 

40.3 

4.42 

1.96 

100.0 

4.42 

1.96 

100.0 

295 

Mathaniya 

7.10 

1.76 

0.84 

0.19 

10.8 

7.10 

1.76 

100.0 

5.42 

1.50 

85.2 

6.00 

1.76 

100.0 

3.90 

0.97 

55.1 

296 

Bistuniya 

4.80 

1.66 

0.61 

0.19 

11.2 

4.80 

1.66 

100.0 

4.90 

1.66 

100.0 

4.80 

1.66 

100.0 

4.80 

1.66 

100.0 

297 

Kawarpura 

1.95 

1.63 

0.30 

0.28 

17.4 

1.95 

1.63 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.95 

1.63 

100.0 

1.95 

1.63 

100.0 

298 

Pondla 

5.03 

1.50 

2.90 

0.73 

48.4 

5.03 

1.50 

100.0 

5.03 

1.50 

100.0 

5.03 

1.50 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

299 

Mori 

7.00 

1.44 

4.27 

0.77 

53.6 

7.00 

1.44 

100.0 

6.80 

1.38 

95.8 

7.00 

1.44 

100.0 

4.70 

0.85 

59.0 

300 

Harigarh 

2.50 

1.26 

0.61 

0.49 

39.1 

2.50 

1.26 

100.0 

2.50 

1.26 

100.0 

2.50 

1.26 

100.0 

2.50 

1.26 

100.0 

301 

Singhpur 

4.45 

1.16 

1.52 

0.28 

24.1 

4.45 

1.16 

100.0 

4.16 

1.09 

94.0 

4.45 

1.16 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

302 

Sewali Chauhan 

4.20 

1.07 

0.00 

0.00 

0.0 

3.70 

0.80 

74.8 

3.65 

0.86 

80.4 

3.84 

0.88 

82.2 

0.00 

0.00 

0.0 

303 

Talwara 

8.05 

0.74 

1.40 

0.11 

14.6 

2.00 

0.09 

11.5 

1.35 

0.09 

12.2 

0.90 

0.08 

10.8 

1.10 

0.10 

13.0 

304 

Molkaya 

3.96 

0.71 

1.14 

0.11 

15.9 

3.90 

0.70 

98.6 

3.40 

0.54 

76.1 

3.96 

0.71 

100.0 

3.00 

0.44 

62.0 

305 

Padliya 

5.00 

0.61 

0.00 

0.00 

0.0 

5.00 

0.61 

100.0 

2.20 

0.19 

31.1 

5.00 

0.61 

100.0 

5.00 

0.61 

100.0 

306 

Sarkheri 

3.51 

0.54 

0.00 

0.00 

0.0 

3.51 

0.54 

100.0 

3.51 

0.54 

100.0 

2.10 

0.25 

46.3 

0.00 

0.00 

0.0 

307 

Salariya 

3.99 

0.50 

0.00 

0.00 

0.0 

3.99 

0.50 

100.0 

1.50 

0.12 

24.0 

4.00 

0.50 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

308 

Kanwariya Kheri 

6.40 

0.47 

0.00 

0.00 

0.0 

4.90 

0.29 

61.7 

1.80 

0.07 

14.9 

4.90 

0.29 

61.7 

3.30 

0.16 

34.0 

309 

Tai ka Khera 

6.00 

1.57 

0.00 

0.00 

0.0 

3.60 

0.60 

38.2 

2.74 

0.40 

25.5 

5.00 

1.09 

69.4 

0.00 

0.00 

0.0 

310 

Thikriya 

8.14 

1.91 

0.61 

0.18 

9.5 

3.50 

0.60 

31.4 

3.05 

0.51 

26.4 

3.65 

0.63 

33.0 

2.40 

0.41 

21.5 

311 

Madhawi 

5.40 

2.78 

4.42 

2.17 

77.9 

5.40 

2.75 

98.9 

5.40 

2.78 

100.0 

5.41 

2.78 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

312 

Narayanpura 

3.14 

0.47 

0.00 

0.00 

0.0 

3.00 

0.40 

85.1 

1.05 

0.10 

20.2 

3.14 

0.47 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

313 

Salkhera 

7.92 

0.56 

3.96 

0.24 

42.8 

6.60 

0.45 

80.4 

4.80 

0.29 

51.8 

7.93 

0.56 

100.0 

4.20 

0.26 

46.4 

314 

Banskheri 

5.76 

0.98 

1.22 

0.21 

21.3 

5.76 

0.98 

100.0 

5.35 

0.49 

50.0 

7.75 

0.98 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 


101 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































Name of Tanks/District 


315 Dobra 


316 Juna Pani 


317 Madansagar 


318 Durgpura 


319 Mandawar 


320 Kishansagar 


321 Chandra Sarowar 


322 Rijoda 


323 Nimboda 


324 Jolpa 


325 Bilasara 


326 Ammenkheri 


327 Samantkhera 


328 Juna Khera 


329 Ramniwas Ghatod 


330 Naka Sarna 


331 Kyasara 


332 Mahudiya 


333 Chaliya 


334 Prithivipura 


KOTA 


335 Dhara 


336 Doliya 


337 Choma 


338 Khatikhera 


339 Lakhawa 


340 Ranpur 


341 Borabas 


342 Girdharpura 


343 Munudesra 


344 Deep Pura 


T 

(Meter) 


Capacity 
at F.T.L. 
(Mcum) 


Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

1.98 

0.22 

25.7 

5.61 

3.66 

0.31 

49.5 

6.01 

0.00 

0.00 

0.0 

2.74 

0.00 

0.00 

0.0 

4.16 

0.00 

0.00 

0.0 

4.26 

0.00 

0.00 

0.0 

4.34 

0.00 

0.00 

0.0 

3.50 

0.00 

0.00 

0.0 

3.04 

0.00 

0.00 

0.0 

3.04 

0.00 

0.00 

0.0 

2.42 

0.00 

0.00 

0.0 

2.74 

0.00 

0.00 

0.0 

2.74 

0.00 

0.00 

0.0 

5.43 

0.00 

0.00 

0.0 

4.33 

0.00 

0.00 

0.0 

2.13 

0.00 

0.00 

0.0 

3.00 

0.00 

0.00 

0.0 

5.87 

0.00 

0.00 

0.0 

3.05 

0.00 

0.00 

0.0 

5.50 


0.00 

0.00 

0.0 

1.68 

0.00 

0.00 

0.0 

2.85 

0.00 

0.00 

0.0 

1.34 

0.00 

0.00 

0.0 

1.74 

0.00 

0.00 

0.0 

1.46 

0.00 

0.00 

0.0 

- 

0.00 

0.00 

0.0 

3.28 

0.00 

0.00 

0.0 

2.17 

5.18 

1.15 

99.7 

5.18 

0.00 

0.00 

0.0 

2.44 


2012 


2013 


2014 


Capacity 

(Mcum) 

0.87 

0.62 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

100.0 

5.03 

0.72 

82.8 

5.61 

0.87 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

100.0 

5.48 

0.52 

83.9 

6.01 

0.62 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

- 

2.28 

1.25 

63.1 

3.66 

1.98 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

- 

- 

2.69 

1.00 

61.3 

4.33 

1.63 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.31 

- 

2.74 

0.74 

51.1 

5.34 

1.44 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

100.0 

3.65 

1.14 

86.8 

4.34 

1.31 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

- 

2.13 

0.63 

58.7 

3.63 

1.08 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

- 

- 

2.01 

0.31 

75.6 

3.35 

0.41 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

- 

- 

1.40 

0.37 

42.0 

3.30 

0.88 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.74 

1.45 

0.28 

0.66 

0.37 

0.75 

2.19 

- 

1.00 

0.42 

40.8 

2.44 

1.04 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

100.0 

1.52 

0.40 

53.6 

2.75 

0.74 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

- 

2.59 

0.44 

64.0 

2.40 

0.31 

44.9 

0.00 

0.00 

0.0 

100.0 

5.43 

1.45 

100.0 

5.43 

1.45 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

- 

3.05 

0.18 

51.4 

6.10 

0.35 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

100.0 

0.30 

0.04 

14.3 

2.13 

0.28 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

100.0 

1.83 

0.33 

49.7 

3.00 

0.66 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

100.0 

5.87 

0.37 

100.0 

5.87 

0.37 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

100.0 

2.13 

0.54 

71.6 

3.06 

0.75 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

100.0 

3.90 

1.36 

62.1 

5.50 

2.19 

100.0 

5.50 

2.19 

100.0 

- 

4.40 

0.47 

87.0 

5.50 

0.54 

100.0 

5.50 

0.54 

100.0 

1.25 

1.04 











69.4 

0.08 

0.10 

5.6 

1.73 

1.31 

72.8 

1.71 

1.35 

75.0 

94.5 

1.55 

0.54 

48.8 

2.45 

0.87 

79.1 

2.00 

0.81 

73.6 

- 

0.46 

- 

- 

1.31 

- 

- 

1.06 

0.72 

92.3 

- 

- 

0.25 

- 

- 

1.29 

- 

- 

1.75 

1.09 

99.1 

- 

- 

4.02 

- 

- 

3.63 

- 

- 

3.50 

0.44 

61.1 

- 

- 

1.42 

- 

- 

1.83 

- 

- 

1.95 

1.02 

100.0 

- 

- 

3.51 

0.47 

100.0 

3.15 

- 

- 

2.68 

0.43 

91.5 

1.15 

0.25 

- 

2.13 

- 

- 

2.32 

- 

- 

1.98 

0.95 

96.0 

100.0 

5.18 

1.15 

100.0 

5.18 

1.15 

100.0 

5.18 

1.15 

100.0 

100.0 

2.10 

- 

- 

2.44 

0.25 

100.0 

2.44 

0.25 

100.0 

























































































































































































































































































































































































































































































































































Name of Tanks/District 

F.T.L. 

(Meter) 

Capacity 
at F.T.L. 
(Mcum) 

WATER RESOURCES ZONE UDAIPUR 


2010 I 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 


Gauge 

(Meter) 


BANSWARA 


345 Boriwangarhi 


346 Bhamaritandi 


347 Wageri 


348 Goyka Parsad 


349 Choti Tandi 


350 Himmatgarhi 


351 Mahudi Khera 


352 Bakhtod 


353 Panda 


354 Gopalpura 


355 Panchal 


356 Kalighati 


357 Deoki Ka Naka 


358 Phaiphar 


359 Nawakhera 


360 Makanpura 


361 Phutan 


362 Bhagora 


363 Delwara 


BHILWARA 


364 Jhadol Raipur 


365 Ladki Dam 


366 Nawalpura 


367 Shivsagar Paroli 


368 Tonkarwar 


369 Deori Nala 


CHITTORGARH 


370 Luharia 


371 Uncha 



8.54 

1.59 

64.3 

4.27 

0.86 

38.1 

9.45 

1.84 

85.2 

5.01 

1.90 

100.0 

5.62 

1.17 

68.9 

5.03 

1.50 

93.5 

0.61 

0.05 

3.5 

3.20 

0.14 

10.5 

9.66 

1.16 

86.2 

4.95 

1.34 

100.0 

4.80 

0.41 

49.2 

1.98 

0.09 

12.7 

3.56 

0.16 

28.8 

0.61 

0.06 

13.1 

4.65 

0.20 

100.0 

3.66 

1.26 

28.9 

1.83 

0.82 

50.4 

1.14 

0.96 

29.7 

3.05 

0.71 

48.1 




2.65 

1.03 

34.4 

0.61 

1.27 

33.5 

2.26 

0.82 

20.0 

2.30 

2.50 

76.8 

2.26 

0.94 

25.8 


7.32 



0.61 


54.1 4.24 


2011 

: 2012 

! 2013 

j 2014 i 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 























2.47 

100.0 

11.00 

2.47 

100.0 

11.00 

2.47 

100.0 

11.00 

2.47 

100.0 

1.69 

74.8 

7.80 

2.26 

100.0 

6.80 

2.05 

90.7 

5.30 

1.50 

66.4 

2.16 

100.0 

10.54 

2.16 

100.0 

10.54 

2.16 

100.0 

8.10 

1.76 

81.5 

1.90 

100.0 

5.00 

1.90 

100.0 

5.00 

1.90 

100.0 

5.00 

1.90 

100.0 

1.70 

100.0 

6.70 

1.70 

100.0 

6.70 

1.70 

100.0 

6.70 

1.70 

100.0 

1.60 

100.0 

5.50 

1.60 

100.0 

5.50 

1.60 

100.0 

5.50 

1.60 

100.0 

0.84 

62.9 

5.93 

1.08 

80.9 

5.60 

1.03 

77.2 

3.00 

0.48 

36.0 

1.35 

100.0 

9.60 

1.35 

100.0 

9.61 

1.35 

100.0 

8.80 

1.14 

84.5 

1.35 

100.0 

10.70 

1.35 

100.0 

10.70 

1.35 

100.0 

7.40 

0.83 

61.6 

1.34 

100.0 

4.95 

1.34 

100.0 

4.96 

1.34 

100.0 

4.80 

1.25 

93.3 

0.83 

100.0 

6.50 

0.83 

100.0 

6.80 

0.83 

100.0 

6.51 

0.83 

100.0 

0.72 

100.0 

7.75 

0.72 

100.0 

7.75 

0.72 

100.0 

7.20 

0.71 

98.9 

0.24 

43.5 

6.00 

0.28 

50.7 

6.80 

0.34 

61.6 

4.50 

0.21 

38.0 

0.33 

69.3 

4.60 

0.37 

77.7 

3.30 

0.26 

54.6 

1.80 

0.15 

31.5 

0.20 

100.0 

4.65 

0.20 

100.0 

4.65 

0.20 

100.0 

4.65 

0.20 

100.0 

4.36 

100.0 

6.40 

4.36 

100.0 

6.40 

4.36 

100.0 

4.42 

1.95 

44.8 

1.63 

100.0 

3.73 

1.63 

100.0 

3.96 

1.63 

100.0 

3.96 

1.63 

100.0 

2.56 

79.2 

3.35 

3.23 

100.0 

3.53 

3.23 

100.0 

2.49 

2.04 

63.1 

1.47 

100.0 

6.10 

1.44 

97.8 

6.40 

1.47 

100.0 

3.96 

0.92 

62.5 












0.29 

9.7 

1.13 

0.29 

9.7 

1.86 

0.65 

21.7 

0.00 

0.00 

0.0 

3.79 

100.0 

3.79 

3.79 

100.0 

2.35 

2.45 

64.6 

3.66 

3.79 

100.0 

0.81 

19.7 

3.35 

2.41 

58.6 

3.22 

1.90 

46.2 

3.56 

2.63 

64.0 

3.26 

100.0 

1.90 

1.83 

56.1 

2.63 

3.13 

96.0 

2.67 

3.21 

98.5 

1.47 

40.5 

3.81 

3.47 

95.6 

1.83 

0.60 

16.5 

3.78 

3.41 

93.9 

1.22 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

7.30 

1.22 

99.6 

7.32 

1.22 

100.0 












0.40 

13.7 

0.91 

0.59 

20.3 

0.30 

0.22 


2.00 

1.66 

56.8 

2.61 

100.0 

4.19 

2.61 

100.0 

4.00 

2.35 

90.0 

4.19 

2.61 

100.0 
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s. 

Name of Tanks/District 

F.T.L. 

Capacity 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

at F.T.L. 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

No. 

(Meter) 

(Mcum) 


372 Parsoli 4.27 2.76 0.58 0.16 5.7 4.12 2.74 99.3 4.27 2.76 100.0 2.68 1.58 57.2 2.59 1.50 54.3 

373 Rajgarh _ 3.96 3.03 3.81 2.83 93.4 3.96 3.03 100.0 3.51 2.56 84.6 2.74 1.90 62.7 2.13 1.37 45.2 

374 Saropa _ 3.81 3.40 1.22 0.85 24.9 0.58 0.53 15.7 2.38 1.77 52.0 3.66 3.20 94.1 2.93 2.34 68.8 

375 Modia Mahadev 4.88 3.11 4.90 3.11 100.0 4.57 3.11 100.0 4.92 3.11 100.0 4.88 3.11 100.0 4.88 3.11 100.0 

376 Khoki _ 6.50 2.01 0.00 0.00 0.0 6.50 2.01 100.0 6.50 2.01 100.0 6.50 2.01 100.0 6.50 2.01 100.0 

377 Sankal Khera 10.70 3.16 9.15 2.31 73.0 10.73 3.16 100.0 10.75 3.16 100.0 10.70 3.16 100.0 10.70 3.15 99.8 

378 Mawliya 3.80 2.31 3.80 2.31 100.0 3.89 2.31 100.0 3.80 2.31 100.0 3.80 2.31 100.0 3.80 2.31 100.0 

379 Sadi 4.12 1.97 4.12 1.97 100.0 4.12 1.97 100.0 4.12 1.97 100.0 4.12 1.97 100.0 4.12 1.97 100.0 

380 SarsiKaNaka _ 4.25 1.35 3.80 1.11 82.4 4.30 1.35 100.0 2.70 0.80 58.8 3.70 1.22 90.2 4.25 1.35 100.0 

381 Guner _ 4.50 0.79 5.49 0.79 100.0 5.49 0.79 100.0 4.50 0.79 100.0 5.50 0.79 100.0 5.50 0.79 100.0 

382 Bhawar Pipla _ 7.01 1.68 _ 7.01 1.68 100.0 7.01 1.68 100.0 7.00 1.68 100.0 6.25 1.50 89.2 

383 Wagli _ 2.50 1.93 2.50 1.93 100.0 2.50 1.93 100.0 2.50 1.93 100.0 2.50 1.93 100.0 

384 Deolia _ 6.55 2.38 6.55 2.38 100.0 6.55 2.38 100.0 6.56 2.38 100.0 6.56 2.38 100.0 

385 Kaladeh _ 5.03 1.70 5.03 1.70 100.0 5.03 1.70 100.0 5.79 1.70 100.0 5.18 1.70 100.0 

386 Bujda _ 3.20 1.10 _ 3.20 1.10 100.0 3.20 1.10 100.0 3.21 1.10 100.0 3.20 1.10 99.6 

387 Kadmali _ 3.00 0.77 3.00 0.77 100.0 3.00 0.77 100.0 3.00 0.77 100.0 3.00 0.77 99.9 

388 Arnia 2.44 2.04 - - 1.68 1.05 51.4 1.77 1.14 55.9 2.25 0.61 29.9 2.19 1.73 84.9 

389 Mewda 2.59 2.18 - - - 2.44 1.97 90.5 2.59 2.18 100.0 2.60 2.18 100.0 2.59 2.18 100.0 

390 Kankriya 3.51 1.59 - - - 0.00 0.00 0.0 0.24 0.14 8.7 1.95 0.72 45.4 0.94 0.29 18.3 

391 Patoliya _ 3.66 1.50 1.83 0.37 24.5 2.26 0.54 35.9 2.90 0.88 58.6 2.71 0.77 51.3 

392 Dhammana 3.81 1.59 - - - 3.66 1.47 92.5 2.44 0.63 39.4 3.32 1.18 74.4 3.72 1.51 95.2 

393 Somi 2.50 2.24 - - - 2.50 2.24 100.0 2.50 2.24 100.0 2.20 1.84 82.2 2.50 2.24 100.0 

394 Ami 3.05 1.56 - - - 1.74 0.29 18.2 3.05 1.56 100.0 2.01 0.40 25.6 2.50 0.90 57.6 

395 Kunwaliya 2.29 1.03 - - - 1.68 0.85 81.9 0.46 0.14 14.0 2.00 1.03 100.0 1.46 0.90 87.2 

396 Singhpur _ 1.50 0.98 0.00 0.00 0.0 1.46 0.92 94.0 1.52 0.98 100.0 1.43 0.89 91.1 

DUNGARPUR f | f 


397 

Baba Ka Bor 

5.49 

3.12 

4.60 

2.36 

75.8 

5.55 

3.12 

100.0 

5.75 

3.12 

100.0 

5.50 

3.12 

100.0 

5.50 

3.12 

100.0 

398 

Gajpur 

9.76 

4.02 

8.99 

2.49 

61.9 

9.76 

4.02 

100.0 

9.91 

4.02 

100.0 

9.76 

4.02 

100.0 

9.76 

4.02 

100.0 

399 

Bhaika Ka Naka 

10.07 

4.02 

9.45 

3.60 

89.4 

10.07 

4.02 

100.0 

11.07 

4.02 

100.0 

10.07 

4.02 

100.0 

10.07 

4.02 

100.0 

400 

Punjpur 

3.82 

3.45 

2.59 

1.26 

36.5 

3.92 

3.45 

100.0 

3.97 

3.45 

100.0 

3.82 

3.45 

100.0 

3.35 

2.00 

58.0 

401 

Bilapan 

9.90 

2.70 

6.55 

1.21 

44.9 

9.90 

2.70 

100.0 

10.25 

2.70 

100.0 

6.40 

1.18 

43.7 

8.40 

2.11 

78.1 
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Name of Tanks/District 


402 Ghoryon Ka Naka 


403 Balota 


PRATAPGARH 


404 Vajana 


405 Machlana 


406 Bajrang Garh 


407 Bardia 


408 Bacha Kheri 


409 Basera Lower 


RAJSAMAND 


410 Deori Khera 


411 Bhopalsagar 


412 Bhim Rapat 


413 Bhim Tank 


414 Bada Talab 


415 Dehariya 


416 Laxmisagar 


417 Semliya 


418 Tejarlai 


419 Neemjhar 


420 Bhainsa Kamed 


421 Kuntwa pick up weir 


422 Khandel 


423 Kunwaria 


424 Lalpura 


425 Sawroopsagar 


UDAIPUR 


426 Dewas Stage 1 st 


427 Madar Bada 


428 Madar Chota 


429 Bhatt 


Capacity 
T.L. at F.T.L. 
(Meter) (Mcum) 



99.9 6.40 


11.2 0.66 


2011 

; 2012 

! 2013 

j 2014 ! 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

2.94 

100.0 

8.60 

2.94 

100.0 

8.50 

2.94 

100.0 

6.10 

1.79 

60.9 

1.54 

100.0 

7.35 

1.54 

100.0 

6.50 

1.04 

67.5 

6.00 

1.15 

74.7 












3.99 

100.0 

7.85 

2.73 

68.4 

7.45 

2.55 

63.9 

7.00 

2.34 

58.5 

4.20 

100.0 

10.00 

4.20 

100.0 

10.00 

4.20 

100.0 

5.20 

1.53 

36.4 

3.03 

100.0 

4.60 

3.03 

100.0 

4.60 

3.03 

100.0 

4.60 

2.01 

66.4 

1.81 

100.0 

6.71 

1.81 

100.0 

6.71 

1.81 

100.0 

6.71 

1.81 

100.0 

1.48 

100.0 

4.00 

1.48 

100.0 

4.00 

1.48 

100.0 

2.40 

0.88 

59.5 

1.30 

100.0 

3.86 

1.30 

100.0 

3.66 

1.30 

100.0 

3.66 

1.30 

100.0 












0.86 

26.4 

0.45 

0.53 

16.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

2.18 

77.0 

5.79 

2.83 

100.0 

2.44 

0.34 

12.0 

3.20 

0.57 

20.1 

0.00 

0.0 

1.07 

0.23 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

5.03 

2.38 

100.0 

1.52 

0.59 

24.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

2.59 

0.10 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

2.29 

0.21 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.40 

0.17 

80.1 

0.00 

0.0 

2.90 

0.15 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

3.66 

0.05 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.70 

0.02 

38.0 

0.00 

0.0 

2.74 

0.03 

100.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

3.05 

0.65 

25.0 

5.94 

1.94 

74.5 

3.66 

0.79 

30.3 

0.00 

0.0 

7.34 

0.51 

43.9 

5.97 

0.34 

29.3 

2.56 

0.08 

6.9 

0.00 

0.0 

4.50 

0.16 

100.0 

4.50 

0.16 

100.0 

4.26 

0.14 

89.3 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.30 

0.49 

25.8 

1.39 

0.53 

27.9 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.83 

0.88 

71.1 












3.30 

92.4 

7.01 

1.84 

51.5 

9.11 

3.04 

85.2 

9.81 

3.24 

90.7 

2.38 

100.0 

7.32 

2.38 

100.0 

4.27 

1.21 

50.8 

7.23 

2.34 

98.3 

0.85 

100.0 

6.42 

0.85 

100.0 

6.42 

0.85 

100.0 

6.40 

0.85 

100.0 

0.59 

15.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.22 

1.19 

31.4 
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s. 

No. 

Name of Tanks/District 

F.T.L. 

(Meter) 

Capacity 
at F.T.L. 
(Mcum) 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

Gauge 

(Meter) 

Capacity 

(Mcum) 

% 

430 

Jhadol 

7.60 

2.49 

7.67 

2.49 

100.0 

7.62 

2.49 

100.0 

6.71 

1.40 

56.3 

7.60 

2.49 

100.0 

7.60 

2.49 

100.0 

431 

Sukher Ka Naka 

10.00 

3.62 

10.02 

3.60 

99.3 

9.45 

3.20 

88.5 

9.15 

3.04 

83.9 

5.18 

1.50 

41.4 

10.00 

3.62 

100.0 

432 

Rentha Ka Naka 

8.00 

4.02 

8.05 

4.02 

100.0 

6.40 

3.03 

75.4 

8.00 

4.02 

100.0 

6.09 

2.86 

71.1 

8.00 

4.02 

100.0 

433 

Lord a 

7.99 

3.51 

7.25 

2.83 

80.6 

8.00 

3.51 

100.0 

7.99 

3.51 

100.0 

5.20 

1.82 

51.9 

8.00 

3.51 

100.0 

434 

Lower Ghori 

5.64 

3.99 

1.83 

1.02 

25.5 

5.68 

3.99 

100.0 

4.15 

2.52 

63.2 

5.64 

3.99 

100.0 

5.64 

3.99 

100.0 

435 

Semari 

6.40 

3.06 

3.66 

1.20 

39.3 

6.42 

3.06 

100.0 

6.40 

3.06 

100.0 

4.57 

1.60 

52.3 

6.25 

2.70 

88.2 

436 

Chawand 

4.88 

2.97 

3.96 

2.26 

76.3 

4.92 

2.97 

100.0 

4.88 

2.97 

100.0 

4.88 

2.97 

100.0 

4.88 

2.97 

100.0 

437 

Manpur 

4.27 

3.61 

4.42 

3.61 

100.0 

4.29 

3.61 

100.0 

4.27 

3.61 

100.0 

4.27 

3.61 

100.0 

4.27 

3.61 

100.0 

438 

Amba Mata 

9.76 

3.37 

7.65 

2.50 

74.2 

9.79 

3.37 

100.0 

9.76 

3.37 

100.0 

7.20 

2.30 

68.2 

9.80 

3.37 

100.0 

439 

Do Nadi Bandh 

8.99 

3.55 

9.02 

3.55 

100.0 

9.00 

3.55 

100.0 

9.00 

3.55 

100.0 

9.00 

3.55 

100.0 

9.40 

3.55 

100.0 

440 

Adwas 

6.70 

2.35 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.67 

0.37 

15.7 

0.85 

0.27 

11.5 

6.40 

2.03 

86.4 

441 

Salumbar 

1.75 

0.85 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.75 

0.85 

100.0 

1.75 

0.85 

100.0 

1.75 

0.85 

100.0 

442 

Madar Ka Naka 

10.37 

2.07 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

10.30 

2.06 

99.5 

3.43 

0.46 

22.2 

4.88 

0.71 

34.3 

443 

Malpur 

6.70 

1.22 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

6.70 

1.22 

100.0 

6.70 

1.22 

100.0 

6.70 

1.22 

100.0 

444 

Keshar Sagar 

6.60 

1.70 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

6.60 

1.70 

100.0 

6.00 

1.37 

80.6 

6.60 

1.70 

100.0 

445 

Sakhriya 

3.05 

0.41 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

2.10 

0.23 

56.1 

1.52 

0.16 

39.0 

1.22 

0.13 

31.7 

446 

Bhudhar 

7.09 

1.93 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

7.11 

1.93 

100.0 

7.09 

1.93 

100.0 

7.09 

1.93 

100.0 

447 

Sagwara Ki Pal 

9.51 

1.59 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

9.53 

1.59 

100.0 

10.50 

1.58 

99.4 

11.31 

1.59 

100.0 

448 

Ghori Khoj 

10.00 

2.83 

10.82 

2.83 

100.0 

10.02 

2.83 

100.0 

10.02 

2.83 

100.0 

10.00 

2.83 

100.0 

10.50 

2.83 

100.0 

449 

Rawat Bor 

7.50 

2.67 

- 

- 

- 

7.50 

2.67 

100.0 

5.90 

1.89 

70.9 

1.80 

0.97 

36.3 

5.95 

1.92 

71.9 

450 

Imli Ka Naka 

9.00 

2.29 

- 

- 

- 

6.00 

1.37 

59.8 

3.50 

0.89 

38.9 

4.50 

0.97 

42.4 

3.00 

0.85 

37.1 


Note:- 1. (-) Not Available 
2. B.S. - Below Sill 
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ANNEXURE - "T" 

STATEMENT SHOWING MAIOR DAMS & DISTRICT WISE POSITION OF WATER RECEIVED IN TANKS 
DURING LAST FIVE YEARS f2010 - 2014If Capacity more than 4.25 Mcum 1 


S. No. 

Name of Dams / District 

Total Gross 
Storage 
(Mcum) 

2010 

Total Gross 
Storage 
(Mcum) 

2011 

2012 

2013 

2014 

Total Storage 
Received 
(Mcum) 

% 

Total Storage 
Received 
(Mcum) 

% 

Total 

Storage 

Received 

% 

Total 

Storage 

Received 

% 

Total Storage 
Received 
(Mcum) 

% 


Major Dams 





1 

Ranapratap Sagar 

2905.23 

2217.86 

76.34 

2905.23 

2364.70 

81.39 

2900.90 

99.85 

2901.82 

99.88 

2854.40 

98.25 

2 

Kota Barrage 

112.01 

103.72 

92.60 

112.01 

110.83 

98.95 

112.01 

100.00 

109.17 

97.46 

111.04 

99.13 

3 

Jawahar Sagar 

67.11 

57.29 

85.37 

67.11 

57.80 

86.13 

59.90 

89.26 

67.11 

100.00 

66.55 

99.17 

4 

Mahi Bajai Sagar 

2179.87 

1332.41 

61.12 

2179.87 

2179.87 

100.00 

2179.87 

100.00 

2179.87 

100.00 

2147.19 

98.50 

5 

Haro 

11.92 

8.15 

68.41 

11.92 

11.92 

100.00 

11.92 

100.00 

11.92 

100.00 

11.92 

100.00 

6 

Bisalpur Dam 

1095.31 

216.52 

19.77 

1095.31 

847.85 

77.41 

836.12 

76.34 

937.75 

85.61 

1093.85 

99.87 

7 

GalwaTank 

48.75 

28.73 

58.94 

48.75 

48.41 

99.30 

22.76 

46.69 

48.12 

98.71 

47.56 

97.56 

8 

Tordi Sagar 

47.14 

8.39 

17.81 

47.14 

7.01 

14.86 

31.42 

66.67 

12.52 

26.56 

34.58 

73.35 

9 

Morel Dam 

76.64 

16.42 

21.43 

76.64 

11.82 

15.42 

17.98 

23.47 

20.79 

27.13 

56.96 

74.33 

10 

Sikri 

127.40 

0.00 

0.00 

127.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

11 

Parwati Dam 

120.88 

87.85 

72.68 

120.88 

63.48 

52.51 

119.27 

98.67 

120.88 

100.00 

82.16 

67.97 

12 

Gudha 

95.58 

77.80 

81.40 

95.58 

83.14 

86.98 

78.71 

82.35 

79.71 

83.40 

95.58 

100.00 

13 

Ramgarh 

75.02 

0.59 

0.79 

75.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14 

Chapparwara 

34.99 

18.72 

53.50 

34.99 

27.74 

79.29 

12.00 

34.28 

1.40 

4.00 

5.94 

16.98 

15 

Kalakh Sagar 

16.45 

0.01 

0.09 

16.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

16 

Jawai Dam 

207.41 

128.05 

61.74 

207.41 

157.49 

75.93 

120.91 

58.30 

44.25 

21.33 

59.30 

28.59 

17 

Sardarsamand 

88.20 

1.92 

2.18 

88.20 

2.26 

2.56 

13.70 

15.54 

1.21 

1.38 

5.22 

5.92 

18 

Meja Dam 

84.08 

5.22 

6.21 

84.08 

7.94 

9.44 

4.32 

5.14 

1.72 

2.05 

9.40 

11.18 

19 

Som Kamla Amba 

172.81 

170.11 

98.44 

172.81 

171.34 

99.15 

172.81 

100.00 

172.81 

100.00 

172.81 

100.00 

20 

Rajsamand 

107.22 

13.70 

12.78 

107.22 

36.08 

33.65 

41.35 

38.57 

14.04 

13.09 

13.27 

12.38 

21 

Jaisamand 

414.90 

132.58 

31.96 

414.90 

312.29 

75.27 

268.12 

64.62 

183.60 

44.25 

284.86 

68.66 

22 

Jakham Dam 

142.03 

73.20 

51.54 

142.03 

142.03 

100.00 

142.03 

100.00 

142.03 

100.00 

134.35 

94.59 


TOTAL 

8230.94 

4699.27 

57.09 

8230.94 

6644.00 

80.72 

7146.11 

86.82 

7050.72 

85.66 

7286.94 

88.53 


MEDIUM & MINOR DAMS ( Having capacity more than 4.25 Mcum ) 










Water Resources Zone Jaipur 







1 

Ajmer 

126.71 

26.88 

21.22 

119.09 

45.11 

37.87 

72.38 

60.78 

33.41 

28.06 

52.07 

43.72 

2 

Alwar 

118.89 

34.33 

28.88 

131.60 

31.11 

23.64 

32.66 

24.82 

26.36 

20.03 

20.27 

15.40 

3 

Bharatpur 

109.08 

47.59 

43.63 

109.08 

50.25 

46.07 

51.04 

46.79 

51.93 

47.61 

46.27 

42.42 

4 

Dausa 

95.58 

15.07 

15.77 

95.58 

13.80 

14.43 

16.92 

17.70 

12.33 

12.90 

7.50 

7.85 

5 

Dholpur 

46.57 

41.41 

88.92 

47.06 

41.57 

88.33 

43.73 

92.92 

44.16 

93.84 

32.52 

69.10 

6 

Jaipur 

91.35 

20.47 

22.41 

91.35 

7.88 

8.63 

17.97 

19.67 

15.57 

17.04 

9.47 

10.37 

7 

Jhunjhunu 

10.34 

3.99 

38.64 

10.34 

0.77 

7.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8 

Karauli 

178.28 

68.36 

38.34 

172.66 

70.34 

40.74 

125.14 

72.48 

122.86 

71.16 

86.68 

50.20 









































































































































































































































































































































































































































































S. No. 

Name of Dams / District 

Total Gross 
Storage 
(Mcum) 

2010 

Total Gross 
Storage 
(Mcum) 

Total Storage 
Received 
(Mcum) 

% 

9 

S.Madhopur 

119.60 

53.54 

44.76 

122.67 

10 

Sikar 

18.34 

9.17 

50.00 

18.34 

11 

Tonk 

126.33 

94.98 

75.19 

126.33 


TOTAL 

1041.06 

415.79 

39.94 

1044.09 


Water Resources Zone Kota 


12 

Baran 

166.44 

74.77 

44.92 

171.90 

13 

Bundi 

177.56 

88.12 

49.63 

177.55 

14 

Jhalawar 

277.50 

111.92 

40.33 

277.60 

15 

Kota 

73.72 

20.81 

28.23 

73.75 


TOTAL 

695.22 

295.62 

42.52 

700.80 


Water Resources Zone Udaipur 


16 

Banswara 

33.86 

20.72 

61.19 

33.87 

17 

Bhilwara 

344.70 

113.77 

33.01 

345.57 

18 

Chittorgarh 

342.90 

159.36 

46.47 

343.03 

19 

Dungarpur 

60.61 

47.59 

78.51 

59.51 

20 

Pratapgarh 

25.76 

16.69 

64.78 

25.77 

21 

Rajsamand 

80.95 

40.90 

50.53 

81.00 

22 

Udaipur 

279.77 

185.44 

66.28 

280.21 


TOTAL 

1168.57 

584.47 

50.02 

1168.96 


Water Resources Zone Jodhpur 


23 

Barmer 

4.65 

2.74 

58.94 

4.65 

24 

Jalore 

98.81 

25.13 

25.43 

116.27 

25 

Jodhpur 

86.00 

1.85 

2.15 

86.03 

26 

Nagaur 

8.52 

5.03 

58.99 

8.52 

27 

Pali 

195.58 

58.92 

30.12 

192.07 

28 

Sirohi 

144.74 

80.50 

55.62 

144.77 


TOTAL 

538.31 

174.16 

32.35 

552.31 


G.TOTAL 

3443.16 

1470.05 

42.69 

3466.16 

Overall total of (Capacity more 
than 4.25 Mcum) 

11674.10 

6169.32 

52.85 

11697.10 

Overall total of (capacity less 
than 4.25 Mcum) 

832.52 

253.92 

30.50 

837.75 







OVERALL TOTAL OF 
RAJASTHAN IN (Mcum) 


12506.61 


6423.24 


51.36 


12534.85 


2011 

2012 

2013 

2014 

Total Storage 
Received 
(Mcum) 

% 

Total 

Storage 

Received 

% 

Total 

Storage 

Received 

% 

Total Storage 
Received 
(Mcum) 

% 

102.64 

83.67 

90.40 

73.69 

105.80 

86.24 

89.03 

72.58 

9.17 

50.00 

6.21 

33.86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

121.63 

96.28 

75.48 

59.75 

91.19 

72.19 

79.60 

63.01 

494.27 

47.34 

531.93 

50.95 

503.61 

48.23 

423.41 

40.55 







167.96 

97.71 

158.21 

92.04 

165.18 

96.09 

161.64 

94.03 

128.75 

72.51 

93.58 

52.71 

127.57 

71.85 

129.24 

72.79 

270.43 

97.42 

240.12 

86.50 

267.97 

96.53 

248.97 

89.69 

73.37 

99.48 

42.90 

58.17 

73.36 

99.47 

73.36 

99.47 

640.51 

91.40 

534.81 

76.31 

634.08 

90.48 

613.21 

87.50 







30.05 

88.72 

30.05 

88.72 

30.05 

88.72 

23.75 

70.13 

131.75 

38.13 

175.45 

50.77 

131.74 

38.12 

194.84 

56.38 

229.81 

67.00 

220.18 

64.19 

217.81 

63.50 

233.77 

68.15 

59.51 

100.00 

59.51 

100.00 

58.78 

98.77 

56.75 

95.36 

25.77 

100.00 

25.52 

99.03 

24.93 

96.74 

23.76 

92.20 

61.00 

75.31 

63.35 

78.21 

32.06 

39.58 

45.87 

56.63 

224.73 

80.20 

215.29 

76.83 

173.37 

61.87 

230.74 

82.34 

762.62 

65.24 

789.35 

67.53 

668.74 

57.21 

809.48 

69.25 



1.66 




0.23 

4.90 

0.00 

0.00 

35.70 

0.37 

7.87 

32.43 

27.89 

12.37 

10.64 

10.05 

8.64 

0.79 

0.68 

0.32 

0.37 

0.46 

0.53 

0.69 

0.80 

0.25 

0.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.12 

13.12 

0.00 

0.00 

54.86 

28.56 

85.09 

44.30 

39.80 

20.72 

59.25 

30.85 

116.12 

80.21 

91.60 

63.27 

20.14 

13.91 

30.65 

21.17 

203.95 

36.93 

189.52 

34.31 

73.45 

13.30 

91.30 

16.53 

2101.35 

60.62 

2045.61 

59.02 

1879.88 

54.24 

1937.41 

55.89 

8745.35 

74.77 

9191.72 

78.58 

8930.60 

76.35 

9224.35 

78.86 

412.92 

49.29 

433.06 

51.69 

410.14 

48.96 

391.09 

46.68 

9158.26 

73.06 

9624.78 

76.78 

9340.73 

74.52 

9615.44 

76.71 
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Annexure-"U" 


Yearwise Position of Water Received in the Tanks of the State 


fHaving capacity above 4.25 Mcum) 


Year 

Actual Rainfall 
Whole Rajasthan 
(mm) 

Total Gross Storage 
(Mcum) 

Total Storage 
Received (Mcum) 

% 

1990 

610.2 

9233.160 

6556.23 

71.01 

1991 

426.4 

9233.160 

7251.05 

78.53 

1992 

576.5 

9233.160 

6108.64 

66.16 

1993 

484.5 

9233.160 

5780.23 

62.60 

1994 

675.5 

9233.160 

7918.53 

85.76 

1995 

611.6 

9233.160 

7164.53 

77.60 

1996 

718.6 

9233.160 

7081.61 

76.70 

1997 

552.1 

9233.160 

6563.97 

71.09 

1998 

495.4 

9321.349 

5385.765 

57.78 

1999 

423.9 

9888.804 

4846.624 

43.58 

2000 

382.4 

9888.804 

4673.812 

42.03 

2001 

520.6 

11121.001 

6495.063 

58.40 

2002 

233.9 

11121.001 

3433.330 

30.87 

2003 

560.3 

11121.001 

6458.710 

58.08 

2004 

493.5 

11121.001 

7896.990 

71.01 

2005 

526.7 

11121.001 

7898.120 

71.02 

2006 

670.3 

11124.960 

9298.230 

83.58 

2007 

504.3 

11124.960 

7756.101 

69.72 

2008 

549.9 

11956 . 969 * 

6322 . 083 * 

52 . 87 * 

2009 

378.8 

12307 . 099 * 

4851 . 851 * 

39 . 42 * 

2010 

606.3 

12506 . 614 * 

6423 . 236 * 

51 . 36 * 

2011 

737.6 

12529 . 62 * 

9158 . 262 * 

73 . 09 * 

2012 

617.9 

12534 . 849 * 

9624 . 782 * 

76 . 78 * 

2013 

691.2 

12534 . 849 * 

9399 . 354 * 

74 . 98 * 

2014 

518.7 

12534 . 849 * 

9615 . 442 * 

76 . 71 * 


Note:- 1. ( * ) These includes minor tank, having capacity less than 4.2 5 Mcum. 
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DISTRICT 


1 Ajmer 


2 Alwar 


3 Banswara 


Baran 


Annexure -"V" 

YEARWISE POSITION OF OVERFLOWN TANKS 11997 to 2014 


NUMBER OF TANK OVERFLOWN 


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


51 1 14 20 34 


81 67 8 1 11 1 13 16 14 19 21 1 


5 

Barmer 

6 

Bharatpur 

7 

Bhilwara 

8 

Bundi 

9 

Chittorgarh 

10 

Dausa 

11 

Dholpur 

12 

Dungarpur 

13 

Jaipur 

14 

Jalore 

15 

Jhalawar 

16 

Jhunjhunu 

17 

Jodhpur 

18 

Karauli 

19 

Kota 

20 

Nagaur 

21 

Pali 

22 

Pratapgarh 

23 

Rajsamand 

24 

Sawai Madhopur 

25 

Sikar 

26 

Sirohi 

27 

Tonk 

28 

Udaipur 

TOTAL 


15 14 20 22 20 


1 


1 1 


29 3 40 5 157 2 7 14 


12 16 30 2 7 10 5 


8 10 11 11 3 12 2 3 32 22 30 32 


2011 

2012 

6 

10 

1 

1 

21 

22 

32 

22 


31 1 24 


1 1 


2 11 5 26 2 


2 10 1 


47 31 8 6 17 3 25 25 8 21 22 


1 1 1 


7 1 


2 12 6 22 


29 18 23 


1 


12 1 


8 12 


8 17 6 21 25 


1 7 22 23 22 22 


1 1 1 


1 12 6 


10 5 16 16 12 9 


41 16 50 20 


1 1 8 


1 


3 


13 12 


1 36 


1 16 17 


17 9 15 


7 26 5 


56 34 68 9 13 


3 


2 


13 


16 14 


12 17 17 


8 13 15 2 


2 12 10 10 5 


3 14 2 


1 8 7 15 6 


1 11 26 13 


5 18 9 18 24 


6 14 25 21 13 27 


18 21 10 3 35 7 12 8 30 47 15 


437 277 308 131 500 16 151 138 119 231 121 42 35 101 290 239 260 229 
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Cumulative Rainfall "ACTUAL & NORMAL" 

From June 1st to September 30th Year 2014 


Annexure"AA" 
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Cumulative Rainfall 11 ACTUAL " 

From June 1st to September 30th Year 2013 & 2014 



Annexure'BB' 
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FORTNIGHTLY DEVIATION OF RAINFALL IN . (%) 

FROM IUNE 1st TO SEPTEMBER 3Oth 2014 


Annexure "CC 
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MONTH WISF RA INF A U. ( MONSOON PFRfOD ) IN PFRFFNT \ 

NORMAL & ACTUAL YRAR 20I4 


Annexure "DD" 
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Rain Fall in min. 


Divisional Rainfall "Actual & Normal" f Average Basis ) 

From fane 1st To September 3flt.h 2014 


— - 

Annexure "EE" 
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Name of Division 











































































am ran in mm 


District Rainfall "Actuals Normal" { Average Rasisd 

From lime 1st To September 30th. 2014 
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Name of Districts 
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Divisional Rainfall "Actual & Normal" f Head Quarter Basis ) 

From June 1st To September 30th .2014 


Annexure "GG" 


Name of Division 
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Capacity in Mcum. 


Position of Water Received in Tanks Capacity. 4.25 Mcum & Above 

during Last five Years f 2010 to 2014 ) As on 30th September 
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Total Water Available in Tanks (Including Tanks Having Capacity Below 4.25Mcuml ■ Annexure "kk 

During Last Five Years °°— 
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Date wise Achieved Total Tank Capacity of State 
From June 15th to September 30th Year 2013 & 2014 


Annexure "LL" 
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Annexure "MM" 


□ Designed Capacity 
S Actual capacity 
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RAINFALL PATTERN OF STATE IAverage Basis) 

YEAR 1990 TO 2014 
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